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Ai Colleghi ed agli Studiosi 

Il presente Volume porfca meritamente in fronte il nome 
del compianto Cav. Tito Marucelli ; il quale, anche tra le sof- 
ferenze della inoltrata sua età, curò la composizione della 
parte più laboriosa di esso, ma non ebbe poi il conforto di 
vederlo venire in luce. 

A Lui bensì non mancherà la riconoscenza degli Acoa^^ 
demioi, presenti e futuri ; né quella di quanti studiosi pos- 
sano aver ragione di seguire, in queste pagine, le traccie della 
operosità accademica negli ultimi cinquanta anni. 

Meno ancora sarebbe giusto si perdesse la memoria della 
cooperazione zelante ed intelligente che dal Marucelli ebbero, 
nelle respettive ingerenze, gli UfEloiali tutti dell' Accademia, 
che in quel lungo spazio di tempo si succedettero, fino agli 
attuali ; del cui concorde ed affettuoso rimpianto era debito 
dei sottoscritti di rendersi qui interpreti dinanzi al pubblico. 

Settembre 1904, 



Il Presidente II Segretarìo 

Luigi Ridolfi Prospero Ferraci 

(nelle veci del Seg. rio d«;li Atti) 
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DISCORSO DEL PRESIDENTE 

PEL TERZO CINQUANTENARIO DALLA FONDAZIONE 

DELLA ACCADEMIA 

letto neirAdunanza del 7 Giugno 1903 



Colleghi e Signoriy 



Le Istituzioni, come questa nostra dilettissima, che dal 
continuo rinnovellarsi traggono perpetuo e sempre giova- 
nile vigore di vita, hanno questa propria virtù ; che alla 
stabilità dello intento e del loro indirizzo congiungono 
quella pieghevolezza e quello adattamento alle mutabili ne- 
cessità e condizioni dei tempi, che ne rendono efficacemente 
benefica la operosità ed assicurano ad esse la costante sim- 
patia del Paese, cui sono dedicati i loro studii. 

Da un secolo e mezzo oggimai fu di tali prerogative 
chiaro esempio questa nostra Accademia ; alla quale per- 
tanto ninno potrà muovere giusta accusa di soverchia van- 
teria, se volle celebrato questo suo terzo giubbileo : e non 
con vuote pompe fugasi ; ma sibbene procurandosi la le- 
gittima compiacenza di udire in bella sintesi ricordato, dai 
meritissimi suoi Segretarii, quanto Essa in questi ultimi cin- 
quant'anni operasse nel duplice campo della sua attività; e 
provvedendo ad un tempo perchè possano gli studiosi agevol- 
mente ricercarne ogni parte più minuta nelle due Serie di 
volumi, in cui ne sono raccolti i documenti. 

Sarebbe sibbene, egi-egi Colleghi, mia grave colpa se, 
giunto a toccare questo giorno e mantenuto dalla benevo- 
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lenza Vostra su questo Seggio di onore, io non mi facessi 
interprete dei sentimenti Vostri col ricongiungere in un sola 
pensiero di affetto e di gratitudine la memoria, in noi tutti 
imperitura, di quanti furono al Sodalizio nostro, sempre 
troppo presto, da inesorabile sorte rapiti; sia che, quali 
Duci e Maestri, fossero da Noi in sommo grado riveriti; 
sia che, sempre fiorenti di vita, ne aspettassimo ancor lunga 
e valida cooperazione. Ed a questo mesto ricordo vada nel 
pensier mio oggi congiunto, com'è nel mio cuore insepara- 
bile, il fiducioso augurio che, sotto nuovi Condottieri, uomini 
valenti e giovani animosi, da uno stesso pensiero e dai me- 
desimi affetti resi concordi, qui proseguano a vantaggiare 
le industrie e V agricoltura dei portati ognor più fecondi 
delle scienze fisiche e naturali ed a preparare, colla scorta 
delle dottrine economiche e sociali, la formazione di quella 
salda e retta volontà popolare; dalla quale soltanto esser 
possono composte le ardenti questioni che profondamente 
commuovono la umana Società. 

Ed ora adempiuti, con animo sicuro, i doveri che Todierna 
festività imponevami, io non vorrei apparir temerario se tenti 
di volgere indietro un rapido sguardo ai fatti esteriori che 
più si connettono coll'opera accademica ; quale vi sarà, come 
in lucido specchio, bellamente esposta fra poco. Bensì mi 
sembra non debba riuscirvi sgradito che io vi porga occa- 
sione a ripensare congiuntamente i due ordini di cose ; ed 
a Voi basteranno per questo pochi e mal composti accenni. 
Che se non in tutto potrete allietarvi della piena corrispon- 
denza, che corra fra loro ; Voi non ne trarrete sconforto e 
sgomento per l'avvenire, né sentirete in Voi scemare la sal- 
dezza delle convinzioni vostre, e la vostra fede nelle ono- 
rate tradizioni di questo nostro Istituto. 



Già nel 1853, quando noi celebravamo il compimento del 
suo primo secolo di esistenza, non correvano tempi per Esso 
lieti, e propizii ai suoi fini. Per non uscire dai limiti che 
ho segnati al mio dire, trascorro sulla umiliazione politica 
immeritamente imposta alla Toscana; e che, allora nel suo 
pieno, non impedi che in quest'Aula fossero liberamente ad- 
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ditate le vie che al progresso civile rimanevano pur sempre 
aperte, o potevano dischiudersi (1). 

Ma il nostro Consesso era stato da poco e in quanto 
avesse di più caro colpito, dalla offesa recata alle toscane 
Università degli Studii e dalla abolizione in specie del- 
l' Istituto agrario, che in quella di Pisa da otto anni fio- 
riva ed era per essere alzato a maggior fama dalF illustre 
Collega nostro Pietro Cuppari; come autorevolmente fu 
scritto sulla rinnuovata sua fronte, quaranta anni dopo la 
sua reintegrazione nel 1859. 

Udrete fra poco come V Accademia facesse di queir ol- 
traggio non vano risentimento col prendere a trattare dei 
varii modi, nei quali potesse la istruzione agraria esser 
compartita in Toscana. E che il bisogno e la utilità ne fos- 
sero ormai molto generalmente sentiti e riconosciuti, di 
li a poco, mostrò il favore grande che a Pisa a ad Empoli 
incontrarono le private lezioni, con le quali si volle ripa- 
rato alla cessazione del pubblico insegnamento. Del quale 
proposito furono, quanto se ne aspettavano, felici gli effetti : 
perchè bene può affermarsi che il movimento agrario, fino 
allora ristretto nel cerchio delle persone che più ne pregia- 
vano le attinenze col miglioramento morale ed economico 
di tanta parte del popolo nostro, da quel punto e per quel 
doppio impulso si vide attrarre a sé gli animi e le menti 
di tutti coloro che han parte tra noi nello esercizio della 
Agricoltura ed al concorso dei quali è legato ogni suo, ben- 
ché minimo, perfezionamento : quindi ancora ogni efficacia 
delle Istituzioni, con le quali si miri a promuoverlo; sia 
che esse sorgano per libera volontà di privati cittadini, 
sia che diano loro vita le pubbliche amministrazioni, o quali 
che si vogliano Enti morali autonomi. 

Di quella prima specie di Istituzioni può l'Accademia nostra 
vantare oggi adulta una figlia, che ha celebrato testé splendi- 
damente il suo primo giubbileo; dopo avere, colla grande 
Esposizione intemazionale di orticoltura del 1874 e l'opera 



(1) Vedansi i Discorsi tenuti nel radunanza dei 6 giugno 1853 dal 
Presidente e dal Segretario degli Atti : il secondo specialmente, che 
b» per titolo StiW attuale incivilimento e sull'importanza che ha 
in esso l'elemento economico, scopo speciale dell'Accademia. Conti- 
nuazione degli atti, Voi. XXXI. 
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indefessa di Filippo Parlatore, preso posto onorevole in Eu- 
ropa fra i congeneri Istituti e data fra noi consistenza di 
industria, per se stessa vitale, alle geniali arti di Flora e 
di Pomona. 

Chiamatavi più tardi dal R. Decreto organico costitutivo 
dei Comizii agrarii in Italia, TAccademia nostra fino dal 1868 
dette opera alla fondazione di quello che ha sede in Firenze. 
Il quale, se dovette, per qualche lustro, vivere sostenuto 
dalla antica nostra fede ed esser retto principalmente dallo 
zelo di nostri Colleghi, ha di recente gettate larghe radici 
nelle nostre campagne: e, come ne ritrae, cosi vi diffonde 
una vita rigogliosa e feconda. Di quel primiero ordina- 
mento dei Comizi agrarii italiani ò pur troppo venuta 
meno, nelle rappresentanze comunali, quella che pareva do- 
vesse costituirne la maggior forza. Dimostrazione novella 
che nessuna disposizione di legge può riuscire veramente 
efiicace, se non si appunti e trovi appoggio nella indivi- 
duale, o consociata, operosità privata; e ripetutamente se 
ne ebbe riprova anche nelle varie leggi tanto vanamente 
succedutesi in Italia per creare ed ordinare, come si pensò 
e si disse, il credito agrario : prima che di avvalersene fos- 
sero posti in grado, da sicure esperienze, i nostri proprietari 
e coltivatori. 

Lo stesso è da dire di quelle Istituzioni che a fornire 
appunto tali esperienze, o a trovarne guida nelle scienti- 
fiche discipline, sono indirizzate. Esse pure è inevitabile 
che un tempo attraversino, non tanto di incubazione per 
se medesime, quanto di preparazione a giovarsene per il 
paese, in cui sorgano. Oggi bensì l'Italia ne ha di mature, 
e già venute in onore, quante al bisogno suo presente pos- 
son bastare. 

Coir Istituto agrario di Pisa, sorto fra tanti contrasti e 
fatto tacere appena cessate le circostanze che ajutarono a 
vincerli, stanno oggi in bella gara le Scuole superiori di 
Milano e di Portici e l'Istituto di Perugia ; che alla agri- 
coltura delle respettive regioni danno razionale indirizzo. 
Le Stazioni agrarie e le Scuole speciali ad essa porgono, 
dal canto loro, quei validi ajuti che dalle Scienze possono 
derivarle : e Firenze può con ragione vantare di essere 
stata scelta a sede della Stazione entomologica^ fondata da 
quel preclaro Collega che perdemmo testé, cosi dolorosa- 



mente, in Adolfo Tafgioni Tozzetti ; non che della -'^cuola 
di oHicultura e di pomologia^ affidata alle cure di altro Col- 
lega, il cui nome non abbisogna che io pronunzi dinanzi a 
Voi, con oiFesa alla modestia sua che ne rende più amata 
la molta dottrina. Ne fu senza merito della Toscana e di 
questa Accademia che Vallombrosa acco«:lies8e V Istituto 
forestale a diffondere le scientifiche discipline che sole pos- 
sono razionalmente regolare la cultura dei Boschi. 

Se ora a tutto questo aggiungete il favore grande con 
cui in tutta Italia si diffondono le Cattedre ambulanti di 
agricoltura, delle quali ebbe fra le prime bello esempio 
questa nostra Provincia; se in un sentimento solo di gra- 
titudine raccogliete col pensiero i molti Istituti privati che 
in varie parti della Penisola nostra, con speciale educazione, 
indirizzano alla Agricoltura i loro giovani Alunni : se, in 
special modo riguardando a queste Provincie toscane, po- 
tete contarvi tre di tali Istituti, ivi sorti per le generose 
fondazioni Vegni e Cattaui- Cavalcanti e per l'opera inde- 
fessa del Socio nostro Conte Passerini, Voi dovrete, Egregi 
Colleghi, andar lieti che sia tutto fiorito di promettenti spe- 
ranze uno dei campi, nei quali si spiega la operosità della 
Accademia. 
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Alla prima Esposizione universale, cui l'Inghilterra aveva- 
aperto nel 1851 il maraviglioso, per quei tempi, suo Pa- 
lazzo di Cristallo^ altre ne tennero dietro a Parigi ed a 
Londra di nuovo, nello spazio di dieci anni. Ed esse fu- 
rono per l'Italia, ancor divisa, ottime occasioni a far ras- 
segna delle forze economiche delle sue varie Regioni ; e poi^ 
non appena raccolta quasi intiera in unità di Regno, ecci- 
tamento a dar segno e misura nel 1861 in Firenze del posto 
che competevale fra le Nazioni. 

In Toscana, la industria tutta al Palazzo della Crocetta 
nel 1855, lascia Agricoltura alle Cascine dell'Isola nel 1857 ^ 
avevano mostrato ai più ignari quanto la libertà economica 
avesse saputo produrre, pur senza strepito di vantazioni of- 
ficiali. Ed a libertà si auguravano sicura preparazione quelle 
Mostre mondiali ; anzi parvero essere. 
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I nomi dello Chevalier e del Cobden rimarranno nella 
Istoria inseparabilmente congiunti a quello di Napoleone III 
per le lunghe e laboriose pratiche, le quali condussero alla 
stipulazione, nel 23 gennajo 1860, del famoso trattato com- 
merciale Anglo-Francese; seguito, nel 29 marzo 1862, da 
quello Franco-Prussiano. Essi, insieme, sembrarono avviare 
alla libertà degli scambi, o almeno a questi meglio dischiu- 
dere, tutto rOccidente di Europa ; mentre ne restava esclusa 
la sua parte più interna e, in special modo, V Austria che 
miravasi a segregare dalla Germania. 

Politico invero fu essenzialmente Tintento di quelle sti- 
pulazioni : ed è ormai risaputo come, dalPaver TAustria 
per esse perduto ogni appoggio, venisse felicemente agevo- 
lata la costituzione del Regno italiano col rimanere lettera 
morta i patti di Villafranca, ratificati a Zurigo. 

Né dovrebbero anche dimenticare gli Italiani, come allo 
abbattimento delle interne Dogane ed al liberale governo 
economico stabilito dal Conte di Cavour, dovesse il nuovo 
Regno quella che apparve portentosa prosperità degli anni 
suoi primi ; che gli consenti sostenere, quasi senza addar- 
sene, il carico di due guerre d'indipendenza e Tenorme di- 
spendio, troppo affrettato nel rispetto economico, ma poli- 
ticamente quasi impostogli, delle costruzioni ferroviarie e 
di altri pubblici lavori. 

Pur troppo Tarte politica, se ha ragioni tempo per tempo 
imperiose, non ne ha delle stabili e sicure come quelle (oggi 
tanto disconosciute) che per la pubblica economia sono det- 
tate dalla scienza economica. 

I trattati commerciali, per la sostanza loro, rinnegano la 
libertà degli scambi internazionali ed escludono che assu- 
mano carattere puramente fiscale i dazii di confine. Di 
quelli del 1860 e del 18l'2, caldeggiati in alto per intenti 
politici, non era dalle poj)olazioni inteso, e meno era pre- 
giato, il fine economico. In nome del lavoro nazionale, senza 
pensare qual fuoco accen elevasi, insorsero contro di essi, 
prima in Germania verso il 1876 e poi in Francia, i mag- 
giori proprietarii e coltivatori ; in realtà cupidi di attingere 
pur essi ai non sudati proventi che, per opera di legge, 
avevano goduto fino allora i grandi produttori industriali. 
E noi, sinceri e disinteressati Georgofili, non possiamo 
non rimpiangere che su quegli esempii un Partito agrario 
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^ia sorto anche in Italia (rimasti tranquilli i Toscani per 
antica convinzione ed esperienza) a falsare le Istituzioni 
rappresentative ed a cercare nella lotta di interessi, tut- 
t'altro che in assoluto contrasto fra loro, quella virtù me- 
dicatrice dei mali economici, che soltanto nella concordia 
del lavoro può trovarsi. 

Ma le tradizioni nostre e la nostra fedeltà ai principii 
da noi sempre difesi, non ci renderanno ingiusti verso 
tanta parte di connazionali; ai quali negar non possiamo 
quelle attenuanti ragioni delle mosse loro, che è debito di 
coscienza riconoscere nel turbamento grave cui Teconomia 
rurale italiana, più rapidamente che non si prevedesse, ha 
dovuto trovarsi esposta per circostanze ad essa intiera- 
mente estranee: quali furono, principalmente, la concor- 
renza, per alcuni prodotti, di vaste terre ancor vergini e 
di climi, quanto i nostri benigni, per altri ; la cessata espor- 
tazione oltre le Alpi dei nostri vini per la ricostituzione 
di quei vigneti, devastati dalla fillossera; la progressiva 
diminuzione di quell'odiosa forma di protezione ch'è l'aggio 
sui Biglietti di Stato e di Banca; ed in ultimo l'assetto 
stesso dato alle finanze italiane, che altrimenti non ha po- 
tuto, né poteva, ottenersi se non coU'accrescimento delle 
pubbliche gravezze statuali e locali. 

Tutto questo scusa ampiamente disordinati desiderii in 
chi ne soffre; legittima anche la invocazione di lenimenti 
transitorii ; e politicamente può giustificarne l'impiego : 
purché, in onta aperta e dichiarata alla scienza economica, 
non si pensi trovarvi stabili rimedii e non si disconosca che 
l'uso di quelli, prolungato ed esagerato che sia, non può 
che accrescere il male. 

E così oggi, per quanta fede si abbia nella libertà degli 
scambi intemazionali, per quanto se ne potesse in ultimo 
aspettare prosperità per il Paese che vi si affidasse; ninno 
avrebbe il coraggio di consigliare subitamente al nostro 
q.uell'estremo partito, anche all'infuori delle sue conse- 
guenze politiche. Esso bensì bisogna che rimanga l'ixxtento 
da tenere fisso di mira ; ed al suo conseguimento, più o 
meno graduale e lontano, importa ancor più non si pre- 
cluda la via. 

Or questo appunto vollero ed ottennero in Germania ed 
in Francia i parziali interessi che seppero imporre a quei 
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Parlamenti gli apparecchi guerreschi, che sono le tariffe gè- 
nei*ali e le tariffe minime; stabilite a vincolare quei Poteri 
esecutivi nei negoziati pei* la rinnovazione, alle scadenze, 
dei trattati commerciali. In questa via pertanto io confido 
non vorrà mettersi Tltalia; a mal sicura difesa in quelli 
imminenti, se non già avviati, colla Germania e coli' Austria- 
Ungheria : e FAccademia nostra, molto autorevolmente, fu 
invitata a discutere le fondamentali questioni ; alla solu- 
zione delle quali sia più desiderabile si conformino i nostri 
Negoziatori. 



Ancor più che pei dazii di confine furono, non che ne- 
gletti, apertamente offesi nella seconda metà del secolo ora 
scorso i canoni più saldi della pubblica economia, in ri- 
guardo alle tasse interne che nei varii Stati di Europa si 
stabilirono a colpire importanti prodotti e consumi; sicché 
la storia economico-fiscale di questi tempi nostri dovrà ap- 
parire, e speriamo presto, incomprensibile a chi la consi- 
deri fuori di ogni riguardo politico. 

Consentite, egregi Colleghi, che di tanta aberrazione io 
qui accenni a due massimi esempii nelle farraginose leggi 
d'imposta sugli zuccheri e sugli spiriti; le quali a tale 
sono giunte da frapporre imbarazzi gravissimi alle applica- 
zioni di che sarebbero feconde alle industrie ed alla agri- 
coltura importanti scoperte scientifiche (1). 

Nello zucchero fu creduto colpire una consumazione vo- 
luttuaria ; il sale del ricco come fu detto : ed ecco che oggi 
quel principio immediato delle piante, oltre ad essere dalla 
fisiologia riconosciuto quale elemento importantissimo della 
umana nutrizione, viene altresì indicato agli agricoltori 
come utilissimo nel comporre le razioni alimentari per ogni 
sorta di bestiami ed in specie per quelli cui si richiede 



(1) La economia ed il carattere di questo scritto escludevano che 
io vi potessi tutti toccare i mali effetti morali e sociali ed anche 
politici e finanziari cagionati dal regime economico ovunque prevalsa 
nello scorcio del secolo scorso e che vanno, per tal guisa, manife- 
standosi da imporre che tosto, o tardi, si accorra al riparo 'y come, 
appunto io qui volli metterne in luce un primo esempio. 
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lavoro: e cosi non meno ai vetturali ed alle milizie a 
cavallo (1). 

E quanto pure allo spirito, che già parve bello gravare 
a freno di viziosa e dannosa consumazione, ecco che oggi 
esso appalesasi quale materia combustibile più di ogni altra 
capace di produrre calore, luce e forza (a seconda del bi- 
sogno) colla massima economia. 

Pei due capi pertanto, tra loro d'altra parte strettamente 
connessi dal lato della produzione, a questo siamo giunti; 
che dobbiamo affannarci per conciliare, nel loro consumo, le 
ragioni del fisco con quelle della attività agraria ed indu- 
striale : mediante ogni sorta di espedienti ; che, ne le une, 
né le altre, mettono pienamente al coperto ; e che frattanto 
costringono a vessazioni, odiosamente turbatrici dello eser- 
cizio tranquillo delle industrie, compresa l'agraria, ed im- 
pedimento grave al libero loro incremento (2). 



(1) Piacemì riferire la conchisione di un importante lavoro riepi- 
logativo che l'illustre Grandeau ha recentemente dato in luce nel 
Journal des Economistes par G. De Molinari (Fascicolo del 15 Maggio 
1903 pag. 201). 

€ Per riguardo alla produzione della forza muscolare, il vino è 
« ben lungi dal possedere le qualità dello zucchero t e quando il ri- 
« basso del prezzo di questo alimento primario permetterà all'uomo, 
€ che debba applicarsi ad intensi lavori, di farlo entrare in grandi 
€ dosi nella sua alimentazione; esso potrà trovare nelle materie 
« zuccherine ben altro elemento di durevole ene'i'gia che non nel vino 
€ e peggio nello spirito, che momentaneamente lo stimola a carico 
e della sua salute ». 

(2) Il Ministro delle Finanze in Francia, nel 24 Maggio 1908, in 
ima prima riunione della Commissione estraparlamentare dell'Alcool, 
costituita fino dal Novembre scorso, colla massima disinvoltura cosi 
esprimevasi. e Sempre si fa ricorso allo Stato, sia che con una tassa 
differenziale, o con uno sgravio, cerchisi favorire un ramo della pro- 
duzione nazionale ; sia che, in riguardo agli impieghi industriali della 
spirito, si procuri conciliare una esenzione dalla imposta cogli inte- 
ressi del Tesoro. E pure sempre con provvedimenti fiscali che si è 
cercato di assicurare la pubblica igiene nel consumo di quel prodotto. 
E finalmente tutti questi problemi fan capo al monopolio, sia di 
fabbricazione, o di rettificazione, o di vendita dello spirito ». 

E dire che nemmeno si pensa che possa la soluzione loro trovarsi 
in un moderato regime delle tasse, sui consumi popolari e sulle 
ipaterie prime delle industrie. 



In special modo la tassazione esorbitante dello zucchero, 
riducendone in larga misura il consumo, o meglio contra- 
riandone l'accrescimento, ha fatto venir meno l'intento me- 
desimo protettivo della sua fabbricazione in Europa dalla 
barbabietola; la quale promossa fino dai tempi del blocco 
Napoleonico, fu per tutto il secolo scorso argomento di tante 
sollecitudini finanziarie contro la importazione dello zuc- 
chero di canna, per sua natura tanto meno costoso ad 
estrarre ed a raffinare. Ne sapendosi, in ultimo, i Governi 
risolvere a troncare quel contrasto fra il fine ed i mezzi, 
per non incontrare il danno finanziario ed industriale che 
sarebber derivati da una riduzione della tassa, si videro la 
Francia, il Belgio, la Germania e TAustria mettersi in gara 
nello stabilire premii per la esportazione dello zucchero, in 
tutti quei paesi ormai fabbricato in esuberanza al consumo. 
Onde si venne all'incredibile assurdo di gravare, in cia- 
scuno di essi, i contribuenti a mitigazione del prezzo dello 
zucchero che si esportasse in altri, liberi da tanto sconcio 
economico. 

Così grande offesa al buon senso più volgare, non che al 
retto senso del giusto, non poteva in perpetuo prolungarsi ; 
-e rimedio vi ha posto la Conferenza internazionale a tal fine 
tenuta l'anno scorso in Bruxelles e della quale ormai sono 
state ratificate le convenzioni dai Parlamenti dei paesi tutti 
ohe vi erano rappresentati. Alla soppressione, fra questi 
concordata, dei premi di esportazione ed alla minaccia di 
dazii compensativi contro gli Stati che apertamente, o dissi- 
mulatamente, ne stabilissero, ha dovuto da per tutto tener 
dietro una ragguardevole diminuzione della tassa di fabbri- 
cazione a ristabilire, luogo per luogo, l'equilibrio fra il 
consumo e la produzione dello zucchero. 

Grande benefizio sarà questo; non però esente da con- 
traccolpi, per la necessità di sopperire con altri proventi 
ai bisogni non di un tratto riducibili delle pubbliche finanze, 
e per la scossa ch'è inevitabile ne provenga nelle relazioni 
fra la produzione agraria e la industriale; le quali esser 
non possono toccate, senza dolori e senza che in vario modo 
e grado ne soffrano le diverse regioni di uno stesso paese. 
Mai forse si ebbe eguale esempio dei danni, tanto più gravi 
quanto più indugiati, che grado a grado prepara ogni opera 
che si faccia dai pubblici Poteri per dare assetto artificioso 
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alla economica attività, ed indirizzo privilegiato ai capitali 
-ed al lavoro, che questo e quelli distragga dal più naturale 
e quindi più utile e più stabile impiego. Che se tanto so- 
lenne conferma dei postulati economici non valga ancora, 
come è da temere, a metterli universalmente in onore, e 
non prevalga sulle passioni, sugli interessi e sulle appa- 
renze che li offuscano e riescono ad ottenere la trasgres- 
sione; una men vana speranza fa sorgere il fatto, per se 
solo, della Conferenza raccoltasi a Bruxelles per stabilire 
accordi internazionali in argomento di pubblica economia 
e di statuale finanza ; e che, non senza scandalo di nazio- 
nalisti eccessivi, si è spinta, come ho accennato, fino a pren- 
dere comuni impegni, anche a detrimento della indipendenza 
tributaria dei singoli Stati. 

Appena a chi abbia squisita la vista è dato in ciò scor- 
gere un primo tenue barlume dell'alba ancor lontana di 
quel giorno, in cui le sempre crescenti relazioni di inte- 
ressi d'ogni indole e specie fra le Nazioni persuadano uni- 
versalmente ch'è danno di tutte il male di ognuna e con- 
ducano poco a poco e quasi inavvertitamente alla intiera 
loro solidarietà. 

Solamente nel pieno meriggio di quel giorno auspicabile, 
ai contrasti angustiosi dei trattati commerciali potrà suc- 
cedere la sicura quiete delle Unioni doganali ; non leghe 
chiuse di guerra^ ma sempre aperte ai popoli tutti della 
terra, che vi accedano grado a grado; le quali consentano 
di compenetrare nei prezzi di trasporto delle merci sulle 
strade ferrate e nei diritti portuali i pesi fiscali; francati 
che siano da ogni favore industriale. 

E soltanto a tarda sera di quel medesimo giorno, ai ti- 
midi e dubitosi sgravi dei consumi, potrà sottentrare quel 
largo e generale alleggerimento delle tasse inteme che li 
gravano ; il quale compia i benefizii di tante insigni vit- 
torie dell'uomo sui segreti e sulle forze della natura, tolga 
pretesti a suggestioni minacciose, e sfati per sempre peri- 
colose illusioni. 

Questo che può parere lirismo economico, io non mi pe- 
rito contrapporre allo scettico egoismo dell'ora presente. Io 
so bene che qui non posso temerne dileggio. Qui, dinanzi 
al simulacro riverito del modesto Arcidiacono Senese, che 
dal Vangelo trasse la fede generosa, tradotta poi in atto 
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da Pietro Leopoldo. Qui ; dove festeggiammo Riccardo 
Cobden ed onorammo Roberto Peel, che dalle dottrine dello 
Smith attinsero più determinate norme a farsi propugna- 
tori di quella fede medesima nelle idee e nei fatti. Qui ; 
dove solo per idee combattiamo ; fiduciosi che, alla perfine, 
esse dan legge alle cose ; e senza che possa scoraggiarci 
lo stridente contrasto fra queste e quelle, che turba l'età 
nostra e che soltanto dall'universale predominio delle grandi 
idealità può esser quietato. 

E potrem noi dubitare che di tal prevalenza non debba 
un'altra volta dalla Provvidenza esser fatta Ministra questa 
nostra Italia ; cui vediamo fin d'oggi prendere cosi gran 
parte nelle meravigliose invenzioni che della umanità mu- 
tano, cosi profondamente, sulla terra la vita ? 

Noi, egregi Colleghi, abbiamo oggi in quell'opera, mo- 
ralmente grandiosa, conforto e sostegno da quell'Istituto 
Cesare Alfieri, che un Collega nostro, di cui serbiamo così 
viva e cara memoria, volle fondato in Firenze ad esempio- 
di una educazione liberale, sola capace di assicurare libertà 
vera alle Nazioni. Con Esso, dal comune intendimento af- 
fratellata, proseguirà, sempre più animosa, la sua missione 
civile questa nostra Accademia. La quale, sorta fra le ge- 
nerose aspirazioni del secolo XVIII; rinvigorita dalle 
grandi vicende, in mezzo alle quali si dischiuse il XIX; non 
disanimata dalle delusioni, che questo incolsero a metà del 
suo corso; si affaccia oggi al secolo XX ferma in quei li- 
berali principii, dalla attuazione dei quali sempre attese ed 
aspetta, pur sempre, lo accrescimento della pubblica prospe- 
rità, ch'è sua divisa onorata. 



BREVE NOTIZIA STORICA 

sulle vicenle dell' AceadeiDia e specialniBDte sul suo indirizzo ecoooniico 

IDAI^ 1854: JLI^ 1903 

Letta dal Segretario degli Atti Prof. Augusto Franchetti 
nell' Adunanza del 7 Giugno 1903 



Tristi volgevano i tempi non per la sola Toscana, ma 
per tutte le regioni d'Italia (eccettuati gli Stati costituzio- 
nalmente soggetti alla Casa di Savoia) quando TAccademia 
nostra celebrava il suo primo centenario, il di 5 giugno 
1853, con un discorso del Segi'etario degli Atti, Eafiaele 
Busacca, sull'attuale incicilimento e sull'importanza che ha 
in esso V elemento economico^ con una relazione sommaria 
del Socio Avv. Marco Tabarrini, cultore eccellente degli 
studi storici e letterari, sulle vicende dell'Accademia dalla 
sua origine sino a quel giorno (lavoro che allargato e pub- 
blicato in volume rimane impareggiabile modello) ed infide 
con alcune belle parole di chiusura pronunziate dal Presi- 
dente Marchese Cosimo Ridolfi : ma precedentemente il 
Segretario delle corrispondenze Marchese Luigi Ridolfi (a 
cui sono lieto di rivolgere un reverente saluto) aveva fatto 
il suo consueto e diligentissimo rapporto mensile, conte- 
nente importanti comunicazioni; vi avevano tenuto dietro 
due Note, una dell'illustre astronomo Prof. G. B. Amici e 
l'altra del giovane Dott. Adolfo Targioni; l'Ab. Lambru- 
schini aveva mostrato alcuni rami di gelso, guasti dalla 
fersa, o seccume, aggiungendovi il prospetto di certe sue 
osservazioni meteorologiche, che il Presidente propose di 
pubblicare negli Atti; il compianto Ing. Francolini aveva 
presentato e raccomandato un libro di studi idrodinamici e 
nautici del Comm. Alessandro Cialdi ; ed infine era stato 
ricevuto, da custodirsi in deposito, un plico suggellato dei 
dotti fisici P. Eugenio Barsanti e Felice Matteucci. 
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In quel mentre i soldati austriaci montavano la guardia 
sulla Piazza del Granduca (ora della Signoria) e in altri 
luoghi della Città; la presenza di quelle odiate divise era 
una ferita, sempre aperta, che tacitamente sanguinava in 
tutti gli animi italiani, e di tanto aggravava l'amarezza del 
disinganno, quanto più alte erano state le speranze conce- 
pite neiranno 1848. 

Disinganno, ma non disperazione ; pareva anzi che l'espe- 
rienza, a caro prezzo acquistata, avesse resa più salda la 
fiducia in un migliore avvenire ; a tal segno che uno de' più 
reputati georgofili, l'Avv. Vincenzo Salvagnoli, come fosse 
stato di profetico spirito dotato, aveva predetto nel '49, che,, 
fira dieci anni, baionette italiane avrebbero sostituito le 
tedesche davanti alla Posta. Or di quel duplice ordine di 
sentimenti si trovano testimonianze, quasi non meno che 
nei carteggi privati, nei pubblici discorsi tenuti in que- 
st'Aula, ed appena coloriti da necessaria prudenza. Vi si 
ragionava in fatti apertamente, non di politica, ma di scien- 
ze politiche e morali; le quali (sono parole di Cosimo Ei- 
dolfi) al pari delle fisiche e naturali, aprivano una nuova era, 
quando sorse la nostra Accademia, ed insieme concorsero a 
tanto progresso civile. «.... Certe discipline (aggiungeva li- 
stesso oratore).... solamente allora divennero regolari dottrine, 
si annoverarono tra le scienze e si fecero potenza nuova che^ 
per la forza del vero, abbattè ostacoli e apri un'ampia via 
per cui corresse e benificasse tutta la terra ». E proseguiva 
esaltando la libertà del lavoro e del 'commercio, che eblìe 
cuna nell'Accademia e fu fonte di benessere alla Toscana, 
onde le rese omaggio l'Economista inglese qui festeggiato. 
Ma non basta, per assicurare l'avvenire d'una istituzione 
civile, che i suoi principii siano divenuti fede universale." 
occorre che le altre istituzioni pubbliche consuonino e armo- 
nizzino con essa. E, data una rapida scorsa allo stato socia- 
le del paese, conchiudeva: « si direbbe.... che l'ordine eco- 
nomico ha tra noi buone condizioni e moto assai rapido, 
ma l'ordine morale e civile non lo segue abbastanza velo- 
ce, e molto meno lo previene ed è come infermo, contenu- 
to, sviato. La libertà economica è un gran bene; chi sa 
rettamente adoperarla conquista a poco a poco con pie si- 
curo tutti gli altri beni civili, e però del fame buon uso 
bisogna mostrare le vie. Tutto è educazione nel mondo; 
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senza di che, i mali opprimono, i beni fruttan poco, l'or- 
dine è casuale e precario.... Tenghiamo l'occhio attento ai 
pericoli,... annunziamoli francamente,... facciamo che non 
sia nostra colpa il lasciarsene sopraffare, e non soverchie- 
ranno giammai. Viviamo in tempi nei quali la ragione regna 
e governa, e solo tra i selvaggi rimase in onore la legge 
del più astuto e del più forte ».... 

L'istesso concetto svolgeva più diffusamente nella sua. 
dotta memoria Teconomista siciliano. March. Busacca, di- 
mostrando come sieno tra loro connesse e indissolubili le 
leggi dell'incivilimento, e come debba correre una necessa- 
ria armonia fra l'ordine economico e il morale e politico. 
E terminava con dar lode all'Accademia per non aver mai 
scompagnata la ricerca della prosperità economica da quella^ 
delle leggi del giusto, né lo studio della produzione della 
ricchezza da quello della sua distribuzione, alla quale la 
miglior guarentigia è la libertà vera presa nel suo largo 
significato, come l'Accademia ha riconosciuto; essa « un tal 
bene non aspetta da una libertà falsa, dimezzata e mal 
concepita > ; ma soltanto « da un sistema completo di prov- 
vedimenti civili che, assicurando tutti i diritti veri, dia ad 
un tempo pieno sviluppo a tutte le forze >. 

Cosi manifestavano i loro voti di libertà intema costitu- 
zionale e d'indipendenza dallo straniero, sotto il velo sotti- 
le del linguaggio dottrinale, conforme anch'esso ai loro 
profondi convincimenti. In ciò consentivano tutti gli acca- 
demici; e basti ricordare, tra i presenti all'Adunanza del 
5 giugno 1853, oltre i prelodati, il vicepresidente Ubaldina 
Peruzzi, il nostro amatissimo Conte De Cambray Digny 
che, insieme col Presidente, rappresenta si bene la viva 
tradizione del nostro sodalizio, e i compianti Ab. Lambru- 
schini. March. Capponi, March. Farinola, P. Antonelli, Avv. 
Tabarrini, Thouar, i due Targioni, i due Salvagnoli, March. 
Torrigiani, Prof. Taddei, Marzucchi, Parlatore, Manteri^ 
Amici, Bechi, Bonaini, Galeotti, Francolini, Gasbarri, Pelli- 
Fabbroni ; nomi cari a quanti li conobbero, e, per la più 
parte, registrati con onore nella storia della patria coltura. 
E tra gli assenti, non va taciuto quello di Bettino Eicasoli,. 
che amava allora star lontano da Firenze, vivendo a Brolio^ 
quando non faceva lunghi viaggi in Francia, in Inghilterra^ 
ed altrove. 
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La sera dello stesso giorno il Presidente, che già dal 1842 
teneva degnamente Tufficio, e deirAccademia, secondo che 
scrisse al Vieusseux, aveva fin da giovanissimo, assunf') il 
programma a norma della propria vita, volle raccogliere in 
sua casa i Colleghi dinanzi alla statua dell'arcidiacono Ban- 
dini, che poi legò al nostro sodalizio e che portava sin da 
quel tempo la fatidica scritta : Bisogna dilatare i cuori con 
qualche respiro di libertà! 

Al Piemonte, dove questo voto era pienamente appagato, 
s'appuntavano gli sguardi degl'Italiani, e parecchi dei no- 
stri vi facevano non raro soggiorno e si volgevano per 
consiglio al Cavour ; a cui, dopo il Congresso di Parigi, fu, 
mediante sottoscrizione cittadina, offerto un busto in marmò 
col motto : « Colui che la difese a viso aperto ». Ma se al- 
cuni pochi vagheggiavano pur allora l'unità nazionale, i 
più non la giudicavano attuabile e si contentavano di guar- 
dare con invidia quello Stato, il solo in cui il Principe 
avesse serbato fede al proprio giuramento, e di augurare 
che su quell'esempio si costituisse una federazione italiana, 
pronta alla riscossa contro l'Austria. Il Cavour medesimo 
fino all'aprile del '59, si accostava a que>;ti ultimi, secondo- 
che appare anche dal colloquio da lui avuto, due mesi pri- 
ma, col Marchese Cosimo Bidolfi. 

Ad ogni modo l'Accademia era tenuta in sospetto dal 
Governo granducale : ed Enrico Poggi narra nelle sue Me- 
morie, che essendosi recato dal ministro Baldasseroni, con 
una deputazione di Soci, in sul finire del ISoH, per ottenere 
il ripristinamento degli studi agrari (cessati, con l'incon- 
sulta abolizione dell'Istituto di Pisa, dagli ultimi d'ottobre 
del 1851) n'ebbe, anziché promesse, censure e reprensioni; 
tanto per cagione di due recenti letture dello Zobi e del 
Rubieri, quanto per l'atteggiamento ostile dell'intera Acca- 
demia. Il Landucci poi rincarò la dose mandando all'Acca- 
demia stessa, per mezzo del ministro Lenzoni, una lettera 
di rimprovero. 

Ma era telum imbelle sine ictu. Tanto l'Accademia, quanto 
gli Accademici accoglievano con un sorriso i fieri propositi 
degli avversari, che si fiaccavano nella mitezza dell'indole 
paesana e delle stesse tradizioni governative. L'una conti- 
nuò serenamente i suoi studi agrari ed economici, qual 
preparazione ai tempi che si maturavano ; gli altri, o per 
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-dir meglio cinque dei maggiorenti (il Eidolfi, il Ricasoli, 
il Penizzi, Tommaso Corsi e Celestino Bianchi) unitisi in 
società, iniziarono nel 1857 un^opera di propaganda poli- 
tica con la Biblioteca civile dell' Italiano. Sono assai note le 
vicende di quella impresa, la cui ultima stampa « Toscana 
e Austria » segnò il trapasso dal pensiero alPazione. Il di 
27 aprile 1859, la cecità del granduca Leopoldo II, che ri- 
fiutò la chiesta abdicazione, tolse di mezzo ogni dissenso 
fra i liberali e permise alla Toscana di compiere, nel modo 
più civile e più degno, la sua pacifica rivoluzione, la quale 
(come bene avverti il collega Prof. Zanichelli) non ha altro 
riscontro nella storia che quella inglese del 1688, salvochè 
invece di ristringersi agli ordini intemi, intendeva ad una 
guerra d^indipendenza e poneva poi, coirannessione al Pie- 
monte, il fondamento delPunità nazionale. 






Come l'Accademia non fu distratta dai suoi lavori pei 
fortunosi avvenimenti del US e del '49 (e ce ne fa testimo- 
nianza, insieme colla raccolta degli Atti; la voce del nostro 
Presidente negli aurei Ricordi del Padre suo) cosi, né la 
reazione decennale, nò la rivoluzione del 1869 e i succes- 
sivi mutamenti, tra i quali la temporanea venuta della Ca- 
pitale del Regno in Firenze, valsero ad interromperne, o 
a scemarne, l'operosità. Anzi, appaiono quanto altri mai 
pieni e fecondi i due periodi dal 185i al 1859, e dal 1860 
al 1870, che sono i primi dei cinque nei quali si può di- 
videre la storia dell'Accademia, durante gli ultimi cinquan- 
t'anni. Il terzo va dalla Riforma del 1870 a quella del 1884 ; 
il quarto dal 1885 al 1897, anno memorabile nel quale TAc- 
cademia venne con R. Decreto riconosciuta come ente sta- 
tuale e ripristinata negli antichi diritti ; il quinto infine 
dal 1898 al 1903. 

DaWIndice generale metodico-cronologìco delle materie con- 
tenute nella Nuova e nella IV serie, diligentemente compi- 
lato dal nostro fido e benemerito Commesso Cav. Tito Ma- 
rncelli, ognuno potrà vedere, come in uno specchio, quanta 
e quanto varia fosse stata, sopratutto dal 1854 al '70, l'atti- 
vità dell'Accademia. La quale non solo teneva generalmente 



XVIII 

le proprie adunanze ordinarie in tutti i mesi (fuorché nelle 
vacanze statutarie dell'ottobre e del novembre) ma spesso ve 
ne aggiungeva altre straordinarie e supplementari; nel '55^ 
per esempio, ve ne furono 4, e 2 negli altri anni. Abbon- 
davano le dotte letture, le note e le comunicazioni, rispon- 
denti alla trepida aspettazione dello spirito pubblico, che 
alla scienza agraria ed economica chiedeva una guida ed 
un impulso, sia per le cose del presente, sia per le incerte 
contingenze del futuro. Ne la vita dell'Accademia era ri- 
stretta a Firenze e neanche alla Toscana, o all'Italia : gra- 
zie all'intelligente zelo del Segretario del Carteggio, (ed ho 
già ricordato chi tenesse allora tale ufficio) era largamente 
diffusa la notizia degli studi accademici, e questi d'altro 
canto traevano alimento dalle sollecite informazioni, rac- 
colte da ogni banda, su quanto fuori si operasse, o si ten- 
tasse, nel duplice campo dell'economia pubblica e dell'a- 
gricoltura. Qual parte prendesse l'Accademia alla fonda- 
zione di società e istituti filiali ed alle esposizioni univer- 
sali di Londra nel 1862 e, prima, di Parigi nel '55 (dove 
ottenne con una mostra di prodotti rurali una medaglia 
di 1.* classe) non che ad altre agrarie toscane e interna- 
zionali, fu già rilevato dall'autorevole parola del nostro 
Presidente. Solo egli ha voluto tacere come in una di tali 
occasioni emergesse la nobile figura del Padre suo che a 
Parigi nel 1856 fu eletto giurato e relatore per la sezione 
delle macchine agricole, onde l'Imperatore Napoleone III 
rivolse lodi a Lui ed alla sua terra nativa. Né certo fu inu- 
tile l'opera comune, durante il tristo periodo dell'intervento 
austriaco, a salvare la libertà economica dalle arti insidiose 
della Corte di Vienna, che voleva vincolare a sé la Toscana 
con una lega doganale. 

L'insigne agronomo Pietro Cuppari, nel 1857, istituì un 
premio triennale di L. 640, a prò dell'agricoltura, assegnan- 
done l'erogazione all'Accademia; la somma occorrente era 
stata ricavata dalla prima edizione delle lezioni d'agraria, 
che egli (dopo la chiusura dell'Istituto agrario di Pisa) 
aveva continuato a professare privatamente. Quasi a pu- 
nirlo della sua liberalità, il Governo granducale, nel 1858,. 
gli disdisse l'affitto, sino allora concessogli, dei campi del- 
l'Istituto abolito. Ma non era trascorso un anno, ed il Go- 
verno provvisorio, sorto in Firenze il 27 Aprile 1859, con 
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Tino de' suoi primi atti di riparazione, revocava Pinfausto 
decreto del 1851 e nominava una commissione per riordi- 
nare gli studi universitari. Poi ristesse Cosimo Eidolfi, di- 
venuto Ministro della Istruzione, sotto Vittorio Emanuele 
re eletto, ebbe (come si legge nei citati Ricordi) « la sod- 
disfazione di reintegrare uomini e cose nei diritti e negli 
ordini, sui quali una cieca reazione aveva infierito », e cosi 
di restituire a Pietro Guppari, il 3 dicembre 1859, la cat- 
tedra che si degnamente teneva, a benefizio della scienza e 
della pratica agraria. 

Similmente un altro Decreto del Governo medesimo, sot- 
toscritto dal Ricasoli, come Presidente del Consiglio e Mi- 
nistro dell'Interno, e dal Eidolfi come Ministro della Pub- 
blica Istruzione, il di 27 dicembre 1859, « considerando che 
l'Accademia de' Georgofili contribuì efficacemente ad accre- 
scere la prosperità del Paese promovendo gli studii agrari^ 
e propugnando la libertà del commercio, quale fondamento 
d'ogni altra libertà civile e politica; considerando che la 
tenuità de' mezzi toglie all'Accademia il modo di spiegare 
tutta quella utile operosità che è del proprio Istituto, e di 
provvedere con decoro al suo interno ordinamento » ; ne 
portava la dote annua a lire quattromila e il premio Leo- 
poldino a lire trecento. 

Questo meritato trionfo animò l'Accademia a continuare 
nei propri studi con l'usata alacrità; ed in alcuni anni del 
secondo periodo, come nel 1863 e nel 1864, tenne fin 10 
adunanze ; in altri, 8 o 9. Nel 1865 ebbe a piangere la per- 
dita irreparabile del suo venerato Presidente; la cui buona 
imagine patema è sempre viva non solo in quest'aula, ma 
in tutta la nostra regione; degnamente fu commemorato 
dall'illustre Ab. Raffaele Lambruschini, che venne chiamato 
a succedergli il 12 Aprile dello stesso anno ; e statue e busti 
gli furon dedicati, oltreché dalla nostra Accademia, da quella 
d'Empoli, e dalla Cassa di Risparmio, anche dalla gratitu- 
dine degli agricoltori italiani, sulla Piazza S. Spirito della 
nostra Città. Ma il più alto e bel monumento, se lo edificò 
egli stesso colla propria vita, spesa tutta a prò della pa- 
tria e della coltura, informata sempre ad amore puro e 
disinteressato del pubblico bene e della ordinata libertà, 
miracolo di operosità, scientifica e pratica, cosi nel campo 
agrario ed economico, come nel civile e politico. 
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Viveva in pace rAceademia, nella cerchia antica delle 
proprie costituzioni, quando nel 1867, la dote che le spet- 
tava pel motuproprio Leopoldino e pel decreto legge del 
Governo toscano, le fu tolta e cancellata arbitrariamente 
dal bilancio del Ministero d'Agricoltura e Commercio. Essa 
accolse allora il partito di trasformarsi, sia per riparare al 
disastro, sia per meglio accordarsi coi novelli bisogni ; come 
Firenze, appunto in quel torno, aveva allargato la propria 
cinta e abbattuto quasi tutte le vecchie mura, per albergare 
più comodamente gli ospiti sopravvenuti colla Capitale del 
Regno. La riforma statutaria proposta da una commissione 
di egregi uomini, che furono il nostro Presidente Marchese 
Luigi Ridolfi, il Comm. Marco Tabarrini e il Comm. Er- 
molao liubieri, portava il numero dei Soci ordinari a 100, 
imponeva loro un contributo di lire 20 annue, creava una 
categoria indeterminata di aggregati paganti lire 10, e ri- 
partiva rAceademia in tre sezioni : per TAgricoltura, per 
TEconomia pubblica e per le scienze naturali ; ognuna delle 
quali doveva procedere nei suoi studi liberamente, ma che 
si consideravano come membri di un solo Corpo accademico 
retto dalle stesse leggi e con amministrazione unica, e di 
più potevano unirsi per la trattazione di materie comuni. 
Discussa e approvata nelle adunanze degli 8, 1.3, 20 e 25 
marzo 1870, fu sancita poi con R. Decreto del 15 maggio 
successivo, e con essa si inaugurò sotto fausti auspici il 
terzo periodo della vita accademica in questo cinquan- 
tennio. 

Presidente onorario fu acclamato il venerando Ab. Sen. 
Raffaele Lambruschini, il più antico e più amato dei Soci 
viventi, perchè la sua elezione risaliva al 2 gennaio 1831, 
ed al pari del compianto suo predecessore (col quale aveva 
avuto, anche prima e dopo la fondazione del Giornale agra- 
rio, lunga comunione di pensieri, d'affetti e d'opere) som- 
mo maestro d'agricoltura e di educazione popolare, econo- 
mista saviamente liberale, sincero amico de' campagnoli. 
Disgraziatamente non poteva muoversi dalla sua villa so- 
litaria di S. Cerbone, dove spirò poco appresso, nel marzo 
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del 1873, lasciando in quanti lo conoscevano, o anche di 
lontano lo ammiravano, vivo desiderio di se. Accoppiava^ 
come è proprio del genio latino, uno spirito pratico, con 
potente ingegno speculativo e con squisito senso del bello ; 
il candore della sua fede religiosa e politica, monda da 
ogni scoria terrena, ci è attestato luminosamente dalle let- 
tere private e dalle confessioni di lui, pubblicate dopo la. 
sua morte. Degnamente ne esaltò le virtù esemplari e le 
benemerenze moltiplici il nostro Presidente, nell'adunanza 
del 18 maggio 1873 ed in quella del 18 gennaio 1886, quan- 
do fu inaugurato in questa sala il busto marmoreo che ne 
ritrae Teffige veneranda. Ed io, mosso da impulso del cuore 
verso queiranima elettissima, ho voluto aggiungervi nelPo- 
dierna solennità un modesto e reverente tributo, essendo 
egli uno de' pochi, fra i nostri antesignani, che nelle rela- 
zioni annuali non avessi avuto occasione di commemorare. 
Ottima riusci pure la scelta degli Ufficiali generali : Pre- 
sidente, il Marchese Luigi Ridolfi ; segretario generale il 
Comm. Ermolao Rubieri; il march. Niccolò Ridolfi teso- 
riere, e il cav. Gustavo Dalgas bibliotecario. Ciascuna delle 
3 sezioni aveva poi il proprio seggio. E nella solenne adu- 
nanza del 18 giugno 1871, dopoché il Presidente generale 
ebbe pronunziato, con la usata altezza di concetto e per- 
spicuità di stile, un sostanzioso discorso intorno alla scien- 
za^ alVarte e alle Istituzioni in relazione coir ordinamento so- 
ciale, parlarono non meno nobilmente, in modo appropriata 
al rispettivo ufficio, i presidenti delle 3 sezioni: conte Gu- 
glielmo De Cambray Digny, Avv. Tommaso Corsi e prof. 
Adolfo Targioni Tozzetti. Era intervenuto ancora il Mini- 
stro d'Agricoltura, Industria e Commercio, che era allora, 
il comm. avv. Stefano Castagnola, antico soldato delle 
guerre d'indipendenza e poi deputato al Parlamento subal- 
pino; e l'egregio uomo, che nel seguito divenne nostro 
socio onorario, fu largo di lodi per la nostra Accademia : 
essa (cosi disse) « che prima ha dato al mondo il nobile 
« esempio di ciò che deve essere e di ciò che può fare 
« una Società Agraria, e che il Pucci, uno de' suoi fonda- 
« tori, ebbe saggiamente a definire come un Tribunale di 

< ragione, destinato per istituto e natura sua ad assumere 
« la facoltà di persuadere, ha immedesimato la sua storia 

< con quella dell'intiera Toscana; i suoi studi e i suoi 
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« lavori ritraggono fedelmente le vicissitudini della vita 
« economica di questa popolazione; ogni suo atto segna un 
< progresso, ogni suo consiglio un beneficio » : termina- 
va poi rivolgendo « la fervida preghiera, che l'Accademia 
« riprendesse verso il Governo nazionale quelPazione, che 
« ebbe un di cosi efficace di fronte al Governo di Leopol- 
« do ». E TAccademia, per quanto stava in lei, non mancò, 
come sapete, al proprio ufficio. Cosi potessi dire che il Go- 
verno nazionale, dal canto suo, abbia sempre attenuto la 
promessa di dare ascolto ai suoi disinteressati consigli! 

Dal 1871 al 1878, la vita accademica si svolse, non tanto 
nelle adunanze ordinarie generali e solenni (sebbene se ne 
tenessero in qualche anno fin 4 o 5, con importanti letture) 
quanto nelle pubbliche conferenze che si promossero, con 
largo invito a soci e ad estranei, sopra argomenti atti ad 
interessare un gran numero di studiosi e di cittadini, quali 
la colonia pavziaria (1871-72), la rappresentanza proporzio- 
nale (1872-73), i provvedimenti atti ad attenuare i danni del 
corso forzoso (1874), la perequazione delVimposta fondiaria 
(1875), la legge forestale (1877), la diminuizione od abolizione 
della tassa std macinato (1878). 

Se non che, dopo quel tempo, parvero illanguidite le for- 
ze dell'Accademia che rimase in uno stato di torpore fino 
al 1885 ; Tavvenuto insediamento della Capitale in Eoma 
aveva modificato le condizioni della vita intellettuale fio- 
rentina; sicché ad Essa riuscivano sproporzionati i nuovi 
ordinamenti, e si pensò di tornare agli antichi; anzi il So- 
cio emerito e benemerito comm. Enrico Poggi ne fece, il 
2 giugno 1884, formale proposta, da lui sottoscritta insieme 
coi colleghi prof. Bechi, avv. Pestellini, prof. Fontanelli e 
prof. Marchi. Già parlando dinanzi al Senato, nell'adunanza 
del 13 maggio, aveva spioo^ato le ragioni del malessere del- 
PAccademia, ed invitato J onorevole ministro a restituirle 
la dote, illegalmente soppressa. Questi, che era Tavv. comm. 
Bernardino Grimaldi, senza assumere formale impegno, si 
disse pronto a dare ogni cura per far risorgere una Istitu- 
zione, che aveva reso non pochi, né lievi servigi. 

In fatti la somma di 4 mila lire fu ristabilita nel bilan- 
cio del 1885-86: e, d'altra parte, la riforma dello Statuto, 
iniziata dal prelodato comm. Poggi, fu approvata, con una- 
nime suffragio, nelle adunanze degli 8, 12 e 16 giugno 1884 
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e sancita con E. Decreto del successivo 21 agosto. Fu ricon- 
dotto a 50 il numero dei Soci ordinari, abolite le Sezioni, 
i contributi dei soci ed anche le Conferenze pubbliche, per- 
mettendosi tuttavia pubbliche discussioni anche con inter- 
vento d'estranei. 






Pertanto, col 1886, l'Accademia nostra entrò nel quarto 
■dei periodi designati e dette subito a divedere di essersi 
trasfuso un nuovo sangue nelle vene e di avere, nel tempo 
trascorso in riposo, acquistata maggior vigoria. Alla quale 
operosità dettero valido impulso il Presidente march. Lui- 
gi Ridolfi, il Vicepresidente prof. Adolfo Targioni Tozzetti 
ed il Segretario degli Atti prof. Carlo Fontanelli. Il suo 
risveglio fu salutato da ogni parte, in Italia e fuori, con 
plauso festoso e, che più monta, con fecondo scambio di re- 
lazioni intellettuali e di utili pubblicazioni. Non meno di 
14 adunanze si tennero nel 1886, e di poco inferiore ne fu 
il numero, negli altri anni; e sia colle letture, sia colle 
discussioni, sìa coi concorsi, ripigliò alacremente le glo- 
riose tradizioni, per breve sosta interrotte. Né mancò di 
prender parte a qualche Congresso, a qualche Esposizione 
(ottenne una medaglia d'oro in quella universale di Parigi 
del 1889) non che alle onoranze rese ad illustri suoi Soci, 
quali Lazzaro Spallanzani e Vincenzo Gioberti : alle prime, 
nel 1899, mediante un indirizzo bellissimo scritto dal com- 
pianto Adolfo Targioni Tozzetti ; alle seconde, nel 1901, con 
una pubblicazione commemorativa che riproduceva, o com- 
pendiava, i discorsi pronunciati nel ricevimento fatto all'il- 
lustre filosofo il di 29 giugno 1848. 

Ebbe invero a subire non lievi traversie : poiché la dote 
le fu daccapo, prima falcidiata di metà sul bilancio 1891-92, 
e poi nel '94, rapita del tutto, in onta alla leggittimità del 
suo diritto, e il modo ancor V offende. Ma, senza perdersi 
d'animo, né sospendere alcun lavoro, prosegui per la propria 
strada; non ristette dal fare assidue pratiche, fidando che 
giustizia le sarebbe resa, e provvedendo intanto alle gravi 
.spese, parte col capitale sociale, parte coi frutti del fondo 
legatole nel 1841 dal march. Paolo Garzoni, giusta la facoltà 
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concessale dal testatore di erogarli « in qualche oggetto di 
pubblica utilità analogo alla sua istituzione ». 

E venne finalmente il giorno auspicato col 29 agosto 1897^ 
grazie alle autorevoli premure della Presidenza ed alla il- 
luminata risolutezza del nostro ottimo Socio il conte Fran- 
cesco Guicciardini, allora Ministro di Agricoltura, Industria 
e Commercio. Già il suo predecessore Comm. Aw. Augusto 
Barazzuoli, nostro Socio anch'esso, aveva mostrato il mas- 
simo buon volere ; ma il Guicciardini ruppe gli indugi e 
superò ogni ostacolo. Il decreto sovrano, da lui controfir- 
mato, è scritto in tali termini che un nostro Segretario non 
avrebbe potuto concepirlo altrimenti ; poiché, fatta men- 
zione, secondo Tordine cronologico, dei servigi resi e delle 
liberalità, concessioni e diritti legalmente goduti dall'Ac- 
cademia, cosi continua : 

« Considerando che l'importanza dell'Accademia stessa e 

< il suo carattere di Istituzione statuale, risultano non solo- 

< dalla parte che ebbe nell' avanzamento civile ed econo- 
« mico e nel perfezionamento agricolo dell'Italia media e 
« dai molti uffici e consultazioni che ad essa richiesero i 
« vari Governi, ma anche dalla facoltà riserbatasi già dal 

< Sovrano ed esercitata fino al 1870, di sancire con E. De- 
« creto la nomina del Presidente; 

« Considerando che l'Accademia, la quale aveva mante- 
« nute vive, senza interruzione, le sue tradizioni gloriose, 
« ha inoltre, da un decennio, dato nuovo impulso alla sua 
« operosità, mediante svariate letture mensuali, discussioni 
« pubbliche, molteplici concorsi, con gran beneficio della col- 
« tura sociale e della pratica agraria, come ne fanno fede 
« gli Atti, che regolarmente si pubblicano per le stampe; 

« Considerando che nell'adunanza privata del 9 Giu- 
« gno 1895, l'Accademia si dichiarò pronta ad accettare 

< una modificazione ai propri Statuti, per la quale le no- 
^ mine dei Soci Ordinari, nel numero ab antico determi- 

< nato di cinquanta, debbano essere approvate mediante 

< Decreto Reale, e ciò per vie meglio confermare con tale 

< sanzione l'originario carattere statuale dell'Accademia me- 

< desima ; 

« L'Accademia stessa viene ripristinata nella pienezza dei 
« suoi diritti, e le è restituita la dote insieme col premia 
« Leopoldino ». 
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Lieta del felice incontro, non frequente pur troppo nelle 
cose umane, e specie in quelle attinenti di qualche maniera 
alla macchina politica, la nostra Accademia non ha pensato 
punto a mutar di costume col mutar di fortuna. Ed anzi 
il decreto declarativo del suo buon diritto, l'ha viemaggior- 
mente spronata a perseverare nella serena operosità di cui 
dette in ogni tempo non scarse, ne infruttuose, manifesta- 
zioni ; dedicandosi, secondo le sue antiche tradizioni, con 
schietta semplicità di modi e con severità di metodo scien- 
tifico, agli studi teorico-pratici deiragricoltura e deirecono- 
mia pubblica, strette in fecondo connubio tra loro e colla 
scienze affini, ed intese all'incremento della prosperità na- 
zionale. 

Quindi Tultimp dei cinque periodi non si differenzia dal 
precedente, se non per la riacquistata tranquillità ammini- 
strativa. E il nuovo Statuto, deliberato il 3 dicembre 1899 
e sancito per decreto regio del 26 gennaio 1900, non fa 
altro che raccogliere e coordinare deliberazioni già prese 
pel migliore assetto dell'Accademia, tra le quali le due pia 
importanti sono : le norme prescritte circa i voti da espri- 
mere eccezionalmente, colle debite cautele, su qualche ar- 
gomento concreto ; e l'approvazione che or si richiede me- 
diante decreto reale alla nomina dei Soci ordinari. 






Degli studi e . dell'opera spettanti all'Accademia nel 
campo agrario, darà breve notizia il caro collega prof. Pro- 
spero Ferrari, con l'autorità di maestro che a lui viene 
universalmente riconosciuta. 

Chi poi volga uno sguardo alla divisione IV delV Indice 
prelodato, e dovuto, per la parte metodica, (come quello 
antico del 1853) alle benevole cure del nostro illustre 
Presidente, vedrà quale immensa copia di temi sociali sia 
stata trattata nelle letture, nelle discussioni e nei concorsi 
accademici ; e come il nostro sodalizio abbia sempre tenuto 
dietro al vario e molteplice svolgimento, cosi delle dottrine,, 
come dei fenomeni economici. Capitale e lavoro, socialismo,- 
protezionismo, proprietà letteraria, proprietà territoriale, si- 
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sterni e contratti agrari, legislazione forestale, caccia, in- 
dustrie estrattive, produzione industriale e commerciale, tra- 
sporti marittimi e terrestri, moneta e sistemi monetari, isti- 
tuti e forme di credito, crisi monetarie, crisi commerciali, 
crisi agricole, legislazione agraria, istituzioni di previdenza, 
assicurazioni, opere pie, abitazioni operaie, scuole professio- 
nali, istituti agrari, amministrazioni e opere pubbliche, stato 
e comuni, tasse e imposte, studi demografici, statistiche a- 
grarie, storia ed insegnamento dell'economia, sotto questi ed 
altri titoli e sottotitoli vanno comprese dotte investigazioni, 
relazioni di cose vedute, note, memorie, comunicazioni, quasi 
tutte di pregio non comune. 

Naturalmente si verifica non di rado qualche contrasto 
di opinioni: memorabile è tra le altre la controversia sulla 
mezzeria, di fronte ai miglioramenti agrari che, iniziata nel 
1863, si prosegui fino al 1868, e fu ripresa nel 1871 e 1872, 
e la cui natura, mal giudicata da taluno, fu ristabilita nei 
suoi veri termini, con filiale inparzialità, dal nostro Presi- 
dente, in un capitolo dei citati Ricordi ; e meritano d'esser 
pure rammentate le discussioni sull'imposta fondiaria, sulle 
relazioni tra capitale e lavoro, sul rinnovamento dei trattati 
di commercio. Ma tra mezzo alla diversità dei pareri indi- 
viduali, come nei mutamenti generali indotti dal progresso 
dei tempi, permane sempre un medesimo spirito che in- 
forma ed anima l'opera dell'Accademia, ancorché essa ami 
accogliere nel proprio seno rappresentanti egi-egi delle più 
varie scuole, antiche e nuove. E questo spirito si riscontra 
nelle prime, al pari che nelle ultime, sue costituzioni, espresso 
con l'aurea semplicità della dichiarazione che essa « intende 
al progresso dell'agricoltura, dell'economia pubblica e delle 
scienze naturali, in quanto la loro pratica applicazione possa 
conferire alla prosperità della Nazione ». L'indirizzo pra- 
tico, assunto fin dalle origini dal nostro Sodalizio, ne assi- 
curò la vita benefica ; perchè senza restringersi ad una gretta 
materialità, rivesti un carattere operativo, da un lato spo- 
sando la scienza all'industria e specialmente all'industria 
agricola, dall'altro promovendo con ogni sforzo l'educazione 
popolare ed avvalorando costantemente l'utilità economica 
con un elevato fine morale. 

Il trionfo della libertà politica, dell'indipendenza e del- 
l'unità nazionale trovò ben preparata l'Accademia ; la quale, 
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-calda e antica propugnatrice della libertà economica, era stata 
desiderosa altresì d'una costituzione che la guarentisse ; e 
;«imilmente, amante dell'indipendenza patria, volentieri s'ac- 
conciò alla formazione d'un unico Stato, che n'era indispen- 
sabile condizione. Però, insieme con le quistioni d'economia 
agraria, prese a studiare temi attinenti alla pubblica ammi- 
nistrazione e agli ordinamenti sociali, i quali rischiarò colla 
luce degli ideali a lei cari : massimo rispetto alla libertà 
individuale, minima ingerenza dello Stato nella vita econo- 
mica, remozione degli ostacoli e degl' impacci artificiosa- 
mente imposti al naturale andamento delle cose. Disgrazia- 
tamente un alito affatto contrario prevalse nella seconda metà 
del secolo XIX ; e l'Accademia fu ridotta alla parte d'ina- 
scoltata Cassandra, benché la sua voce dovesse essere tanto 
più autorevole, in quanto veniva da proprietari agricoli, che 
illuminati da lunga esperienza, non solo invocavano, ma 
combattevano i dazi protettori e gli altri errori economici. 
Non assistè a simile reazione il compianto Cosimo Ridolfi ; 
il quale, col suo robusto ottimismo, stimava omai giunto il 
regno della ragione, e pròssime a trionfare nel mondo la 
dottrina e la pratica della libertà ; sicché presto, diceva egli, 
le Accademie che la predicavano diverrebbero inutili, non 
essendovi più nessuno da convertire; come, divulgato il 
Vangelo, venne meno l'opera degli Apostoli. Ma quand' an- 
che non gli fosse stato risparmiato il penoso disinganno, 
egli non per ciò si sarebbe smosso dalla sua fede incrol- 
labile; ma anzi con novello ardore avrebbe impugnato la 
vecchia bandiera e si sarebbe spinto ad affrontare gli an- 
tichi e i nuovi avversarii. Cosi ha fatto l'Accademia, erede 
ed interprete delle sue prime tradizioni, combattendo ugual- 
mente il risorto protezionismo e l'utopia socialistica, che 
n' è in qualche modo logica conseguenza. E cosi continuerà 
ad operare nel secolo XX; il quale, insieme con minaccie 
di nembi e di tempeste, .mostra pure alcun lembo di cielo 
sereno, e non dubbi segni di ritomo al senso del retto ed al 
desiderio di libertà : « Libertas quae sero tamen respexit 
inertem ! » Ma la libertà non ama gl'inerti : è come Dio, di 
cui dice il sapiente proverbio : « Aiutati, e Dio t'aiuta ! ». 
Per difenderla e serbarla intera, due qualità soprattutto si 
richiedono : energia e rettitudine nell'inflessibile adempi- 
mento dei doveri civili ; il che importa scrupoloso rispetto 
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degli altrui diritti, insieme con sentimento d'umana carità 
intesa al bene individuale e sociale. 

Possano tra cinquant' anni coloro che celebreranno il se- 
condo centenario non provare, di fronte ai nostri presagi, 
la stessa impressione di sconforto che in noi destano quelli 
ben più fiduciosi e securi de' nostri predecessori ! Possano 
trovare fiorente l'Accademia di studiosi e di studi, e veder 
la Patria, giusta l'augurio del carme secolare latino, unita 
in pace, prospera e grande, tra tutte le nazioni civili, per 
moralità, per cultura, e per ordinata libertà ! 



U R. Mm EcoNiite-airarìa diì Goorgofjli 
E LE VICENDE DELL'AGRICOLTURA DAL 1854 AL 1903 



Ietti dal Segretario del Carteggio Prof. Pbospero Ferrar i 



La vera storia deirAccademia dei Georgofili sta nei suoi 
Atti, scrisse Marco Tabarrini ueirAvvertenza che precede il 
Sommario Storico del primo secolo di esistenza ; di fatto le 
memorie, le relazioni, in essi pubblicate, rispecchiano le 
caratteristiche delFagricoltura, delle scienze applicate che 
<5on essa hanno relazione, delle condizioni economico rurali 
dei diversi periodi del mezzo secolo di lavoro feconda di 
cui gli Atti stessi sono la più duratura e fedele dimostra- 
zione. 

A facilitare la conoscenza della gloriosa ed ininterrotta 
attività, gioveranno agli studiosi gli indici cronologici degli 
atti dal benemerito nostro Cav. Tito Marucelli compilati 
continuando sulla stessa guida quelli che ha pubblicato fino 
al 1853 ramato Presidente march. Luigi Ridolfi, al quale 
si deve Tordinamento degli indici metodici anche della serie 
degli Atti dal 1854 al 1903. 

Sarebbe utile e interessante una analisi del lavoro com- 
piuto dalFAccademia dei G-eorgofili nel terzo periodo, di 50 
anni, per quanto riguarda Tagiicoltura ; ma abuserei troppo 
della vostra cortesia e mi limito quindi ad alcune conside- 
razioni d'ordine generale su i punti più salienti della ope- 
rosità accademica. 
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Nella seconda metà del secolo XIX sono avvenuti tanti 
progressi in tutti gli studi e le scienze, da determinare no- 
tevoli e radicali cambiamenti nelle idee, nelle teorie, nelle 
applicazioni. 

L'agricoltura vi ha partecipato largamente ed a princi- 
piare dal 1860 si sono sconvolte le antiche teorie che da 
secoli avevano servito a stabilire le norme delle pratiche 
agricole. Basterà accennare quali erano le idee intomo alla 
fertilità del terreno, che si attribuiva esclusivamente alla 
materia organica; mentre oggi, pur facendo larga parte ai 
benefici da essi indotti, si sa che dagli elementi minerali 
facilmente assimilabili dipende principalmente la produtti- 
vità elevata. 

E vero che dal 1842 Liebig iniziò la nuova scuola ; ma è 
soltanto molto più tardi e verso il 1860, che in Italia si è 
pronunciato un sensibile movimento in favore delle nuove 
teorie e delle conseguenti applicazioni mediante Tuso dei 
concimi minerali ; è soltanto dà quell'epoca, e gli atti della 
nostra Accademia lo attestano, che ha incominciato la serie 
delle analisi chimiche dei terreni, delle piante, delle materie 
fertilizzanti ; le memorie del G-uerri, del Taddei, del Sestini,. 
del Bechi, dello Stefanelli dal 1862 al 1867, ne danno con- 
ferma. Negli anni successivi, e particolarmente dal 1880, la 
chimica agraria ha avuto numerosi e indefessi cultori e tra 
i nostri soci il prof. Napoleone Passerini, il prof. Martelli,, 
ci hatuno dato un notevole contributo di lavori analitici di 
prodotti agrari, di materie concimanti. 

Conseguenza dell'incremento avuto dagli studi della chi- 
mica del terreno e dei vegetali, è stata la razionale colti- 
vazione delle piante agrarie e fra queste, a ragione, prediletta 
quella del frumento, della quale tanto ormai è stato detto a 
scritto e provato, che dovrebbe essere dovunque eseguita in 
modo ben diverso da quello che realmente non avvenga, e 
ciò per le ancora troppo diffuse tradizionali consuetudini e 
per mancanza di capitali industriali adeguati all'importanza 
dei terreni coltivati intensivamente ; difficoltà queste che 
l'istruzione agraria e il credito in non lontano avvenire 
toglieranno. 

Gli accademici Guicciardini Francesco, Caruso, Passerini,^ 
Sestini, hanno dimostrato quanto possa essere redditiva la 
cultura del frumento, quando appropriati ingrassi compie- 



XXXI 

tino ed eccitino le naturali attitudini degli svariati terreni 
delle nostre aziende. 

La storia deiragricoltura ci dice quali e quante contra- 
rietà hanno dovuto sempre essere vinte, ' allorquando una 
nuova coltivazione è venuta a sostituire parzialmente altra 
in uso da tanto tempo. Cosi è accaduto della barbabietola 
da zucchero ; pianta che ha fatto la ricchezza della Francia, 
della Germania quando era coltivata nei suoi giusti limiti, 
mentre ora dà luogo a crisi agrarie e industriali. 

Questa nuova coltura in Italia ha avuto chi ne ha esal- 
tato i vantaggi, chi Tha combattuta ad oltranza; e gli unì 
e gli altri avevano in parte ragione, tenuto conto delle 
speciali condizioni di tempo, di luogo, di condizioni econo- 
mico -agrarie, demografiche, climatologiche. 

I fertili campi delle bonifiche ferraresi che danno una 
media di 403 q.li per ettaro, non si possono paragonare a 
quelli dell'Italia centrale, ove la produzione remunerativa 
dipende esclusivamente dalla distribuzione delle pioggie 
primaverili ed estive ; dove per ciò si accentua il dissidio 
tra coltivatore e industriale, perchè se aumenta la ric- 
chezza di titolo zuccherino, diminuisce di solito la produ- 
zione delle radici ; quindi prezzi e condizioni di vendita 
del prodotto che non possono aver uniformità di modo e 
di criteri. 

Importante contributo di osservazioni, di dati sperimen- 
tali, di considerazioni economico-rurali ha dato TAccademia, 
perchè le memorie presentate dal 1899 al 1902 dai soci Guic- 
ciardini Francesco, Caruso, Passerini, Tobler hanno tenuto 
viva la questione neir interesse dei coltivatori ai quali è, 
nel caso speciale, da augurare maggior spirito di solida- 
rietà e di associazione per poter diventare compartecipi 
neir industria dello zucchero e per avere da essa quei be- 
nefici che talora mancano dalla produzione della materia 
prima. 

Alla vite, la principale tra le coltivazioni legnose della 
Toscana, T Accademia ha dato un ampio contributo di studi, 
di ricerche, di prove sperimentali, per aumentare la produ- 
zione, per difenderla dai tanti nemici; i quali, per numero 
e gravità, hanno dato uno speciale carattere alla viticultura 
del mezzo secolo trascorso. 
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Al Tarfi;ioni Tozzetfci Adolfo, al Carrega, al Guarini, al 
Caruso, che trattarono del modo migliore di coltivare e di 
diffondere la vite è succeduta una lunga schiera di acca- 
demici che della vite hanno studiato i nemici. 

Della Crittogama della vite, TOidium, dal 1853 al 1858, 
Targioni Tozzetti A., Gera dott. Francesco, Bechi Emilio, 
Cuppari Pietro, Amici G. B., Ridolfì Cosimo, Bossini Pie- 
tro, espongono le vicende della malattia, i tentativi per i 
rimedi, poi i primi resultati della applicazione dello zolfo, 
del modo di agire del quale si occupa più tardi, nel 1890, il 
Sestini. 

Vinta la Crittogama per essere entrato tra le pratiche 
agricole l'uso dello zolfo, trascorre per la vite un periodo 
tranquillo di quindici anni; quand'ecco verso il 1886 un'al- 
tra malattia, la Peronospora, mette lo sgomento tra i 
viticultori ; ma per poco ; perchè quasi subito il rimedio 
sovrano è trovato, il solfato di rame, e soltanto incertezza 
vi è nel come, quanto e quando somministrarlo. Alle dosi 
elevate del 2 e più per cento, si scende per gradi fino a 
quelle minime del mezzo per cento ; ali* assolutismo ri- 
guardo alTuso delle soluzioni in confronto all'impiego delle 
polveri rameiche, subentra il giusto criterio di valersi e 
delle une e delle altre secondo i tempi e prendono perciò 
larga parte al metodo di cura gli zolfi ramati. 

Di tutti questi studi e di queste ricerche gli atti della 
nostra Accademia hanno interessanti documenti dal 1889 
al 1902 nelle memorie e relazioni dei soci Caruso, Vannuc- 
cini. Passerini, i quali per accurati sperimenti hanno di- 
mostrato Topportunità di attenersi al solfato di rame in 
confronto a tanti altri rimedi proposti, ed a farne uso non 
dispendioso, mettendo in evidenza l'efficacia anche a dosi 
relativamente piccole, ma ripetute. 

Un più gl'ave malanno ebbe poi la viticultura toscana ed 
il rimedio non fu di applicazione cosi sollecita come per le 
due ricordate malattie : V Oidio e la Peronospora. 

La Fillossera della vite, questo afide distruggitore delle 
radici, incominciò nel 1888 i suoi danni all'Elba, in Ma- 
remma, nel Chianti, dieci anni dopo cioè le prime mani- 
festazioni in Italia; ma, all'Accademia, il Lawley, distinto 
ampelografo, fino dal 1885 richiamava l'attenzione degli 
agricoltori sull'avvenire della viticultura toscana di fronte 
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ad una invasione generale della Fillossera. Dopo, dal 1886 
al 1901 TAccademia udì dal Targioni Tozzetti, dall'Alpe, 
dal Ricasoli Firidolfi, dal Bechi, da Del Gruercio, interessanti 
memorie sul progredire della malattia e sui rimedi propo- 
sti; e di questi il più sicuro, quello delle viti americane, 
hanno trattato con riconosciuta competenza il Peglion, il 
Valvassori. Ormai dove l'invasione è grave, le distruzioni 
sono costose e inefficaci, ma rimangono le viti americane 
unico rimedio preventivo e l'innesto delle nostrali su di 
«sse, diventerà una pratica abituale indispensabile per chi 
non vorrà abbandonare la coltivazione della vite. 

Moderno indirizzo ebbe la vinificazione dall'uso dei fer- 
menti selezionati ; il Passerini, il Caruso, ci dissero delie 
esperienze fatte senza esagerare circa la portata dei bene- 
fici veri ottenuti e non di quelli in troppo elevato grado 
attribuiti. 

Fra le culture meno bersagliate dai nemici rimaneva an- 
cora l'Olivo: ma dal 1894 un nuovo malanno, il Cycloco- 
nium oleaginum, comunemente detto occhio di Pavone, si 
manifestò con la precoce e abbondante caduta delle foglie : 
il rimedio fu subito accertato anche per questa Crittogama 
nel solfato di rame e l'Accculemia contribuì, mediante re- 
lazioni e concorsi a premi, a farlo conoscere ed applicare. 

Il gelso e la bachicultura in ogni tempo sono stati og- 
getto di interessanti studi e ricerche : il Luciani e suoi 
allievi per argomenti di fisiologia; Lambruschini, Marchi, 
Tigri, Studiati, Passerini, Arcangeli, Eicasoli Bettino per 
le pratiche di allevamento ; Ciccone, Toriani, Studiati, Mar- 
chi ed altri per le malattie del gelso e del filugello, hanno 
tutti lasciato negli atti dell'Accademia memorie importanti 
e studi che verranno sempre consultati con interesse ; e 
vanno ricordati i tentativi per allevare altre larve di lepi- 
dotteri come la Saturnia Cyntia con le foglie dell' Ailanto, 
argomento intorno al quale dal 1854 al 1865 il Passerini 
Carlo, il Piccioli, Cosimo Eidolfi ed il Savi prof. Paolo in- 
trattennero l'Accademia. 

Il progresso dell'agricoltura è strettamente legato alla dif- 
fusione delle cognizioni agrarie in ogni classe di coloro che 
^devono concorrere a farlo conseguire ; proprietari, agenti 

s 
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e coloni. Di questo sentito bisogno si erano fatti interpreti 
con memorabili scritti fino dal 1857 Lambruschini, Cuppari, 
Cosimo Ridolfi ; una triade di sommi a cui l'agricoltura to- 
scana tanto deve. Ne vani furono i loro suggerimenti; poi- 
ché e per opera di Governo e munificenza di privati, sono 
andate moltiplicandosi le scuole d'agricultura pratica, gli 
istituti sperimentali, le scuole speciali, tra cui devono es- 
sere ricordate quelle di Orticultura e Pomologia e l'Istituto 
Torestale ; uniche nel loro genere e che questa Provincia ha 
l'onore di possedere. 

Per la istruzione dei lavoratori dei campi la forma più 
efficace a raggiungere lo scopo fu quella delle cattedre am- 
bulanti di agricoltura. L'Accademia per tutti i diversi modi 
di diffondere il sapere agricolo, ha contribuito con lo studia 
dei mezzi più adatti a conseguirlo come ne fanno testimo- 
nianza le memorie dei soci Rossi, Alpe, Doni, Procacci, Ri- 
dolfi Carlo, De Cambray Digny Guglielmo. 

Nel campo delle scienze applicate all'agricoltura, nella 
meteorologia, nella fisica, l'Accademia nostra ha dato con- 
tributo di studi ed osservazioni. Di particolare trattazione 
furono gli argomenti relativi ad apparecchi di meteorologia 
agraria, allo studio delle brinate e modo di difenderne i 
vegetali ; alla grandine ed ai mezzi di prevenirne la for- 
mazione mediante spari con appositi cannoni : argomento 
questo sul quale c'intrattenne con ripetute memorie dal 1899 • 
al 1902 il Socio Marangoni. 

Su tanti altri svariati temi ed importanti questioni di 
fisiologia vegetale, di botanica, zoologia, geologia, idrologia 
trovansi memorie negli Atti dal 1853 in poi, non che su la 
sistemazione delle acque, sulle colmate, e le bonifiche dei 
terreni delle provincie toscane. 

Una delle funzioni per le quali più efficacemente l'Ac- 
cademia dei Georgofili ha potuto contribuire al progresso 
dell'agricoltura e ad eccitare gli studiosi ad occuparsi di 
apeciali questioni economiche e agricole è stata quella dei 
concorsi a premi. 

A questo scopo l'Accademia dispone di fondazioni sulle 
quali, a determinati periodi di tempo, vengono prelevati i 
mezzi necessari per costituire premi di una certa entità. 
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L'Alberti, il Cuppari, fecero airAccademia elargizioni per 
premi che dal fondatore prendono nome ; a questi vanna 
aggiunti i premi accademici e quello Leopoldino. 

Il lungo elenco, che verrà pubblicato, dei Concorsi banditi 
nei cinquant'anni del terzo periodo d'esistenza dell'Accade- 
mia, ci dispensa di farne qui particolareggiata menzione : ma 
ci sia permesso ricordarne alcuni tra i più importanti. 

Dal 1864 al 56 l'Accademia fu tra le prime ad eccitare 
la costruzione e la importazione dall'estero delle macchine 
per mietere i cereali ; la fabbricazione dell'alcool adoprando 
materie prime diverse all'infuori dell'uva e del vino — l'uso 
del sale in agricoltura — i perfezionamenti delle macchine 
per estrarre l'olio. 

La buona sistemazione dei terreni, l'allevamento di piante 
e di animali, la razionale tenuta dei boschi, la buona di- 
rezione delle fattorie, il migliore uso dei concimi, i perfe- 
zionamenti dell'enologia, lo studio della razze dei bachi da 
seta, lo studio della resistenza delle viti americane, l'azione 
speciale di determinati concimi, il miglioramento del grano^ 
mediante scelta razionale del seme, le cause dell'arrabbiaticcio 
del terreno, il governo del vino, e tanti e tanti altri interes- 
santi argomenti di studio sono stati temi di Concorsi, pei quali 
TAccademia ha erogato molte migliaia di lire in premi. 

Scorrendo le numerose memorie contenute negli Atti del- 
l'ultimo cinquantennio, è con sentimento di profonda rive- 
renza che si leggono i nomi di Soci che di questa Accademia 
sono stati lustro e decoro. Cosimo Ridolfi, Cuppari, Lam- 
bruschini, TargioniTozzetti Adolfo, sono nomi così legati 
alla storia dell'Accademia dei Q-eorgofili, che ad ossi il 
pensiero ricorre specialmente oggi in cui si celebra il com- 
pimento di un così lungo periodo di ininterrotta ed efficace 
attività a vantaggio degli studi economico-rurali e delle ap- 
plicazioni agrarie. 

Di quanto hanno fatto i ricordati maestri nelle discipline 
agrarie, e gli accademici che abbiamo perduto, rimangono 
imperituri documenti gli Atti della nostra Accademia e siano 
essi di eccitamento per continuare alla Istituzione agraria 
più antica d'Italia, quel contributo di lavoro e di studi che 
l'hanno resa così gloriosa nel suo passato. 
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sare 




» 
» 






5 Febbraio 1889- 


369. 


Yillari cav. prof. Emilio 


27 Settembre 1884 


370. 


Miehelacci comm. prof. 














Augusto 




» 






— — 


371. 


Del Pino cav, prof. Fe- 














derico 




% 

9 






21 Settembre 1884 


872. 


Roster cav. prof. Giorgio 




873. 


Cattaui Cavalcanti com- 














mendator Leopoldo .... 


28 


Maggio 






— — 


87i. 


Del Paglia Luigi 




> 






— — 


875. 


Di Bereiigcr comm. prof. 














Adolfo 




» 






21 Settembre 1884 


876. 


Toscanelli cav. Giuseppe 


» » > 


877. 


GentUe Parinola cav. 














march. Paolo 




» 






18 Morso 188T 


878. 


Arrivabene comm. sen. 






conte Giovanni 




• 




» 


_« — 


879. 


Bastogi commend. conte 














Pietro 


18 


> 
Giugno 




» 


— , 


880. 


Carina cav. prof. Dino. . 


— — 


881. 


Qinori Lisci comm. sen. 














march. Lorenzo 




» 




» 


— — 


882. 


Bombicel Porta comm. 














prof. Luigi 




> 


I 




21 Settembre 1884 


888. 


Lnchini comm. sen. prof. 












avv. Odoardo 


18 


Gennaio 


1873 


__ .^ 


884. 


Cantagalli cav. ing. Ales- 






sandro 




> 


» 


__ 


885. 


Lnzsattl comm. professor 






Luigi 




» 


» 


21 Settembre 1884- 


886. 


Genala comm. avv. Fran- 












cesco 


29 Jfarjfo 


18 


74 


— — 



XLII 



Numero 

ORDINB 



Ck>ONOMB E Nome 
DEL Socio 



Data 
della Elezione 



Passaggio 
AD Emerito 



387. 


Alfieri di Sostegno com- 










mend. sen. march. Carlo 


29 Margo 


1874 


B88. 


Pogrgri avv. Giuseppe 






» 


889. 


Morporgo comm. avv. 










Emilio 






» 


390. 


Gf acomelii cav. prof. Leo- 










poldo 






» 


891. 


Ercoìani cav. prof, conte 










Gio. Battista 






» 


B92. 


Golfarelli cav. prof. In- 










nocenzo 






» 


393. 


Pareto ing. march. Vil- 






fredo 


• » 
11 Febbraio 


• 


894. 


Caruso cav. prof. Girolamo 


1877 


d96. 


TarnflI cav. ing. Cesare. 




» 


> 


896. 


Dini cav. cap. Piero. . . . 




» 


> 


397. 


Nobili dott. Ferdinando . 




» • 


» 


898. 


Bizzarri dott. Alessandro 




» 


» 


899. 


Àndreini cav. avv. Ippo- 










lito 




» 


» 


400. 


Alpe cav. prof. dott. Vit- 






torio 


80 Novembre 
• » 


18S4 


401. 


Caruel cav. prof. Teodoro 


» 


402. 


CaTanna cav. prof. Guelfo 






» 


403. 


De Caoibray Digny cav. 










avv. conte Tommaso... 






» 


404. 


Jéliaii de Jobannis com- 










mend. prof. Arturo. . . . 






» 


405. 


Franco cav. avv. Giulio. 






> 


406. 


Valvassori cav. prof. Vin- 










cenzo 






> 


407. 


Vimercati cav. prof, conte 






Guido 






» 


408. 


Mazzini cav. Carlo Mas- 






similiano 


10 


Maggio 


1885 


409. 


Malfatti comm. prof. Bar- 










tolommeo 


24 


» 


» 


410. 


De Stefani cav. prof. dott. 






Carlo 


8 


Gennaio 


1886 



21 Settembre 1884 



21 Settembre 1884 



21 Settembre 1884 



XLIII 



UMBRO Cognome b Nome Data Passaggio 

ORDINE ^^^ Socio dblla Elezione ad Emerito 



411. Tillari comm. prof. sen. 

Pasquale 7 Febbraio 188G 

412. CMitoni comm. prof. Gae- 

tano 4 Aprile » 

418. Procacci cav. Pietro. ... 9 Maggio 1886 
414. Tafani prof. Alessandro. 4 Loglio » 

416. Guicciardini comm . conte 

Francesco 6 Febbraio 1887 

4.16. Morena cav. prof. Abele. 10 Oiugno > 

417. Erede cav. prof. Giuseppe 11 Dicembre > 

418. Luciani comm. sen. prof. 

Luigi 6 Maggio 1883 

419. Boitl cav. prof. Antonio. » > » 

420. Tanari comm. sen. march. 

Luigi 2 Giugno 1889 

421. Marangoni cav. professor 

Carlo 2 Febbraio 1890 

422. Marconi cav. prof. Fran- 

cesco 2 Marzo » 

428. Ferrari cav. uff. prof. 

Prospero 4 Gennaio 1891 

424. Bicagoli-Firidolil barone 

Giovanni 8 Maggio » 

426. Passerini comm. professor 

conte Napoleone > » » 

426. Carerni priore Raffaello. 7 Febbraio 1892 

427. Bidolfl cav. uff. march. 

Carlo 6 Marzo » 

428. Tannuccini ing. profes- 

sor Vannuccio 8 Gennaio 1893 

429. Coppi cav. prof. avv. Et- 

tore 21 » 1894 

430. Dalla Folta cav. prof. 

Riccardo 8 Luglio » 

431. Bargairlicav. march. Piero 9 Giugno 1895 

432. Nobili comm. sen. avv. 

Niccolò 22 Dicembre » 

433. Arcangeli cav. prof. Gio- 

vanni 8 Marzo 1896 



XLTV 



Numero 

ORDINE 



Cognome e Nome 
DEL Socio 



Data 
DELLA Elezione 



Passaggio 
AD Emerito 



434. Bossi cav. Guido Fran- 
cesco 7 

485. Marinelli cav. prof. Gio- 
vanni 7 

436. Del Guercio dott. Gia- 
como 3 

487. Franchetti bar. dott. Leo- 

poldo 21 

488. GnicciardiiLi cav. conte 

Ferdinando 24 

489. Del Lun^o comm. prof. 

Isidoro 5 

440. Grattarola cav. prof. Giu- 

seppe 2 

441. Sonnino bar. Sidney 80 

442. Tobler cav. dott. Oscar. 1 

443. Bartolommei-Gioli cav. 

dott. Gino » 

444. Cocchi comm. prof. Igino 17 



Febbraio 


1897 


Marso 


» 


» 


1901 


Aprile 


» 


Luglio 


» 


Gennaio 


1902 


Febbraio 

Novembre 

Febbraio 


» 

> 

1908 



IO 



CONTINUAZIONE 



DEL 



Oj^T.A.XjOC3-0 C3-E11ìTE1IÒ^IjEI 



DBI 



SOCI ONORARI 



ed(^k9 



Numero Data 

d' Cognome e Nome del Socio T^^TT»T?r^,,T/^xT« 

Ordine dell Elezione 



197. Monsigrnor arcivescovo di Udine 8 Gennaio 1854 

198. Bourbon Del Monte cav. march. Luca 13 Aprile 1856 

199. Ronher E. Ministro del Commercio, Agricol- 

tura e lavori pubblici del Governo Impe- 
riale di Francia 10 Agosto » 

200. S. A. I. e K. il Principe Ereditario Fer- 

dinando 8 Marso 1857 

201. Liebig prof. Giusto di Monaco di Baviera . . » 9 » 

202. Traversi mons. Giuseppe vescovo di Massa 

Marittima 11 Aprile 1858 

203. De Lesseps comm. Ferdinando 12 Aprile 1864 

204. Cheetam di Manchester G > » » 

205. Derincenzi comm. sen. Giuseppe > » » 

206. Correnti comm. Cesare 2 Dicembre 1866 

207. Larderei conte Federigo 16 Aprile 1868 

208. Castagnola cav. G. C. avv. Stefano 13 Gennaio 1878 

209. De Joannis Gianquinto cav. prof. Giovanni. • > > 

210. Alianelli comm. cons. Niccola > > 9 

211. Conti comm. prof. Augusto 1 Febbraio 1903^ 



REPERTORIO GENERALE 

DELLA CONTINUAZIONE DEI CATALOGHI 



DEI 



SOCI ORDINARI ED ONORARI 



INCORDINE ALFABETICO 



REPERTORIO GENERALE 



corrispondbnza al numero 
d'ordine del Catalogo 
Cognome e Nome del Socio 

dei Soci I dei Soci 
Ordinari I Onorari 



Alfieri di Sostegno comm. senat. march. Carlo. 387. — 

AliAnelli comm. cons. Niccola — 210. 

Alpe cav. prof. dott. Vittorio 400. — 

Anconm (D') cav. prof. Cesare 368. — 

Andreini cav. avv. Ippolito. ,...••. 399. — 

Arcangeli cav. prof. Giovanni 438. — 

Arrirabene comm. senat. conte Giovanni 378. — 

Balestrieri cav. prof. Demetrio 352. — 

Barellai cav. prof. Giuseppe 330. — 

Bargagli cav. march. Piero 481. — 

Bartolommei comm. senat. march. Ferdinando. 323. — 

Bartolommei-Gioli cav. dott. Gino 443. — 

Bastogi comm. conte Pietro 379. — 

Beneini prof. Gaetano 354. -- 

BiEzarri dott. Alessandro 398. — 

Boeeiarelll cav. avv. Dario. 355. — 

Borabicel Porta comm. prof. Luigi 882. — 

Bourbon Del Monte cav. march. Luca — 198. 

Buonazia comm. pi*of. Girolamo 332. — 

CantagalU cav. iug. Alessandro 384. — 

Cantoni comm prof. Gaetano 412. — 

Carega di Manrlece comm. prof, march. Fran- 
cesco 329. — 

Carina cav. prof. Dino 380. — 

Carrega Bertollni cav. march. Andrea Prin- 
cipe di Lucedio 337. — 



LII 



Cognome e Nome del Socro 



Corrispondenza al numero 
d'ordine del Catalogo 

del Soci I dei Soci 
Ordinari I Onorari 



Carnei cav. prof. Teodoro 401 . — 

Caruso cav. prof. Girolamo 394. — 

Caselli cav. prof. ab. Giovanni 325. — 

Castagnola cav. Gr. C. avv. Stefano — 208 

Cattanl Cavalcanti comm. Leopoldo 373 — 

Caranna cav. prof. Guelfo 402. — 

Carernl don Raffaello 426. — 

Cheetam di Manchester G — 204. 

Ciardi cav. ing. Giovanni ; . . . 336. — 

Cocchi comm. prof. Igino 444. — 

Conti comm. prof. Augusto — 211. 

Coppi cav. prof. avv. Ettore 429. — 

Correnti comm. Cesare — 206. 

Corsi comm. senat. avv. Tommaso 333. — 

Dalgras dott. Gustavo 84B. — 

Dalla Tolta cav. prof. Riccardo 430. — 

De Cambray Dlgny cav. avv. conte Tommaso. 408. — 

Degli Alblsl cav. march. Vittorio 341. — 

De Gorl Pannlllnl comm. sen. conte Augusto. 347. — 

De Lesseps comm. Ferdinando — 203. 

Del Guercio dott. Giacomo 486. — 

Della Ponte prof. Luigi 336. — 

Del Lungo comm. prof. Isidoro 439. — 

Del Pino cav. prof. Federico 371 . — 

Del Puglia Luigi 874. — 

De Joannis Gianquinto cav. prof. Giovanni. — 209. 

De Stefani cav. prof. dott. Carlo 410. — 

DeTlncenzl comm. senat. Giuseppe — 205. 

DI Berenger comm. prof. Adolfo 375. — 

Dlnl cav. cap. Piero 896. — 

Ercolanl cav. prof, conte Giov. Batta . . 891. — 

Erede cav. prof. Giuseppe 417. — 

Ferrari cav. uff. prof. Prospero 423. — 

FontanelU comm. prof. Carlo 856. — 



Cognome e Nome del Socio 



LUI 



Corrispondenza al numero 
d'ordine del Catalogo 

dei Soci I dei Soci 
Ordinari I Onorari 



Franebettl cav. prof. avv. Augusto 857. — 

FrAHchetti barone dott. Leopoldo 437. — 

Franco cav. avv. Giulio 406. — 

Oenala comm. avv. Francesco 886. — 

Gentile Parinola cav. march. Paolo 877. — 

Gentilnomo cav. uff. dott. Cammillo 867. — 

Qiacomelli cav. prof. Leopoldo 890. -^ 

Ginori Lisci comm. senat. match. Lorenzo... 881. — 

Golfarelli cav. prof. Innocenzo 892. — 

Gotti comm. dott. Aurelio 318. — 

GoYi cav. prof. Gilberto 831. — 

Grattarola cav. prof. Giuseppe 440. — 

Gnarini comm. conte Giovanni 860. — 

Guicciardini cav conte Ferdinando 488. — 

Guicciardini comm. conte Francesco 415. — 

Jéiian de Johaniils comm. prof. Arturo 404. — 

Larderei conte Federigo. — 207. 

fiawley cav. Francesco 346. — 

Liebig prof. Giusto — 201. 

Luchini comm. senat. prof. Avv. Odoardo .... 847. — 

Luciani comm. prof. Luigi 418. — 

Luszatti comm. prof. Luigi 885. — 

Mairliftoi comm. cons. Agostino 858. — 

Malfatti comm. prof. Bartolommeo 409. — 

Marangoni cav. prof. Carlo 421. — 

Marchi cav. prof. Pietro 842. — 

Marconi cav. prof Francesco 422. — 

Marinelli cav. prof. Giovanni 485. — 

Mazxini cav. Carlo Massimiliano 408. — 

Michelacci comm. prof. Angusto. . . 310. — 

Minghetti comm. Marco 859. — 

Miuucci avv. Tommaso 351. — 

Monsignore arcivescovo di Udine — 197. 



LIV 



Cognome e Nome del Socio 



Corrispondenza al numero 
d'ordine del Catalogo 

dei Soci I dei Soci 
Ordinari I Onorari 



Monndini comm. senat. ing. Qiovanni 834. — 

Morenm cav. prof. Abele. 416. — 

Morpnrgro comm. avv. Emilio 389. — 

Nobili dott. Ferdinando 897. — 

Nobili comm. senat. avv. Niccolò 482. ' — 

Orosl cav. prof. Giuseppe 366. — 

Fagnl comm. Giuseppe 364. — 

Pareto ing. march. Vilfredo 893. — 

Passerini comm. prof, conte Napoleone 425. — 

Pelli Fabbronl comm. avv. Giuseppe 838. •— 

Perl comm. Carlo 863. — 

Pestelllnl cav. ufif. avv. Ippolito 353. — 

Poggi comm. arch. Giuseppe 322. — 

Poggi avv. Giuseppe 388. — 

Procacci cav. Pietro 413. — 

Protonotarl cav. prof. Francesco 860. — 

Pncelo cav. Felice 348. — 

Paliti cav. dott. Leto 344. — 

Rlcasoll Flrldolfl barone Giovanni 424. — 

Ridolfl cav. uff. mai-ch. Carlo 427, — 

Ridolfl comm. dott. march. Niccolò 327. — 

Roltl cav. prof. Antonio 419. — 

Rossi cav. Guido Francesco 434. — 

Roster cav. prof. Giorgio 372. — 

Honher E — 199. 

Rnbleri comm. Ermolao 326. — 

SanniliilatelU cav. prof. avv. Luigi 362. — 

Scialola comm. senat. cons Antonio 361. — 

Scoti cav. Francesco 339. — ■ 

Sestini cav. prof. Fausto 366. — 

Severi cav. cons. Flaminio 324. — 

Slemonl comm. Giov. Carlo 349. — 



LV 



GORBI8PONDBNZA AL NDHBBO 

d'ordine DBii Catalogo 
Ck>ONOMB B Nomi dbl Socio 

dei Soci I dei Soci 
Ordinari I Onorari 



Sobuìho barone Sidney 441. — 

Stefanelli cav. prof. Pietro 840. — 

StndUti cav. prof. Cesare 828. — 

Sua Alteua I. e R. Il PriHcipe ereditarlo 

Ferdinando — 200. 

Tafani prof. Alessandro 414. — 

Tannri comm. senat. march. Luigi. 420. — 

Tamlll cav. ing. Cesare 896. — 

Tobler cav. dott. Oscar 442. — 

Toseanelll cav. Giuseppe 376. — 

Traverai mons. Giuseppe — 202. 

Talvasaori cav. prof. Vincenzo 406. — 

Tannnccinl ing. prof. Vannuccio 428. — 

Tillarl cav. prof. Emilio 869. — 

Tillarl comm. prof, senat. Pasquale. 411. — 

Tlmercftti cav. prof, conte Guido 407. — 



INDICE GENERALE 



ALFABBTIC0-CS0N0L03IC0 

DEI HOII DEQLI AUTORI E DELLE lEIOBIB 

COHTENUTE 

KSLLA UniOVA E NELLA QUABTA SESIE DE9LI ATTI 



INDICE GENERALE 



Anno Indicazione 

delle Nome degli Autori, e Titolo della Serie 

Letture delle Memorie del Voltime 

ACCAD. e della Pagina * 



AlMzi (Degrli) march. Vittorio (vedi Degli 

Albizi). 

1885. Alpe prof. Vittorio. L'aratura a vapore col- 
l'apparecchio Ceresa-Costa nella Maremma 

Toscana. (9 Agosto) iv. 8. 381 

1886. — Relazione della Commissione giudica- 
trice il Concorso intorno al miglioramento 

delle pratiche agrarie. (19 Z)/cem&reJ iv. 9. Lxxvii 

1887. I perfosfati di calce nella concima- 
zione dei cereali e delle baccelline da fo- 
raggio. (13 Marzo) iv. 10. 1 

1887. Elogio funebre del prof. Gaetano Can- 
toni. (11 Dicembre) iv. 10. 281 

1888. Sulla spannatura meccanica nelle Ca- 
scine della montagna toscana. (5 Febbraio), iv. 11. 607 

1888. Studio sulla concimazione con speciale 

riflesso agli ingrassi chimici. Lettera del 
Dott. Domenico Lampertico al Presidente 
dell'Accademia. (6 J/a^^/oj iv. 11. 440 

1888. Sulla situazione Fillosserica in To- 
scana e sui provvedimenti presi e da pren- 
dere. (5 Agosto) IV. 11. 483 

1890. Relazione della Commissione giudi- 
catrice del Concorso per i due migliori 
scritti illustrativi di una determinata a- 
zienda rurale. (5 Gennaio) iv. 13. 326 



* n numero romano IV riinAnda ai volumi degli Atti della 4. ' Serie ; le ini- 
siali X. S. a quelli anteriori della Nuova Serie. H primo numero indica il tomo ; il 
secondo la pagina della parte scientifica se arabo, della parte storica se romano. 
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delle 

Letture 

ACCAD. 



Nome degli Autori, e titolo 
DELLE Memorie 



Indicazione 
della Strie 
del Volume 

e della Pagina 



I8d8. Alpe prof, Vittorio. Di alcune idee sull'in- 
segnamento superiore agrario in Italia. (5 
Febbraio) iv. 16. 100 

1901. — Caseificio industriale. (5 Maggio) iv. 24. 158 

1864. Alrisi dott. Giacomo Giuseppe. Del credito 

fondiario e agricolo in Italia. (25 Settembre) N. s. 11. 265 

1866. Del credito fondiario ed agricolo (25 

Giugno) n. 8. 12. 159 

1858. Amici prof. Giov. Battista. Sulla malattia 
della foglia del Gelso, detta fersa, o «ec- 
c«m«. Rapporto. (7 -4^0*^0) n. s. 1. 72 

1854. Lettera al Segretario degli Atti rela- 
tiva al fatto descritto nel Collettore del- 
l'Adige del Sig. Manganotti relativo ul- 
rOidio della Vite. (26 Febbraio) N. s. 1. 334 

1854. Lettera intorno al grano attaccato 

dalla malattia conosciuta nel Nord di Eu- 
ropa col nome di Eachitide e inviato dal 
Dott. Manganotti. (30 Luglio) N. s. 1. 570 

1856. Lettera al Segretario del Carteggio 

intorno alla malattia della vite (Critto- 
gama) N. S. 3. LXXXVII 

1890, AnconA (D') pi-of. Cesare. Gli antenati della 

Vite vinifera. (12 Giugno) iv. 13. 263 

1894. — Storia genealogica del cavallo (6 Mag- 
gio) IV. 17 

1854. Antonelli prof. P. Giovanni. Sopra un nuo- 
vo genere di osservazioni meteorologiche. 
Nota. (8 Gennaio) n. s. 1, 

1855. e Bechi prof. Emilio. Bapporto intorno 

ai Termometrografì del Sig. Giustino Paggi. 

(6 Agosto) N. s. 2. 508 

1889. Arcangeli prof. Giovanni. Esperimenti sulla 
moltiplicazione di alcune viti americane. 
{b Maggio) iv. 12. 191 

1898, Sugli avvelenamenti causati dai fun- 
gili e sui mezzi più efficaci per prevenirli. 
{^Aprile) IV. 21. 65 



94 



377 



Anno Indicazionb 

deDe Nome degli Autori, b titolo della Serie 

Letture delle Memorie del Volume 

ACCAO. e della Pagina 



1901. Arcang^eli prof. GioTanni. Alcune osserva- 
sdoni suiralimentazione dei bachi da seta. 

(27 Gennaio) iv. 24. 31 

1902. — Esperienze effettuate sopra un pic- 
colo allevamento di Bachi da seta. (18 

Maggio) iv. 25. 191 

1896. Baldacei dott. Antonio. Prodotti vegetali 
(indigeni, o no) che si usano nell'Albania 
e nell'Epiro (vilayet di Janina). (12 Gen- 
naio) , IV. 19. 58 

1871. Balestrieri prof. Demetrio. Discorso sopra 
la coltura dei boschi e sua relazione con 
la legge forestale. (80 Luglio) iv. 1. 125 

1873. Relazione sugli studi della Sezione di 

Agricoltura e delle Conferenze intomo alla 
Colonia Parziaria tenute dalla R. Accade- 
mia dei Georgofìli negli anni 1871 e 1872. 
(2 Marzo) iv. 3. 3 

1873. Rapporto intorno al libri pervenuti in 

dono alla Sezione di Agricoltura. (30 Marzo). iv. 3. 265 

1873. Rapporto sopra alcuni prodotti rurali in- 
viati dalle Colonie Agricole della Repub- 
blica Argentina. (18 Maggio) iv. 3. 186 

1874. Rapporto sopra due libri pervenuti 

all'Accademia. (17 Maggio) iv. 4. 12 

1890. Bardi Serzelli conte Ferdinando. Case per 

gli operai. (30 Marzo). iv. 13. 84 

1861. Barellai prof. Giuseppe. Degli Spedali delle 

provinole toscane. (14 Luglio) N. s. 8. 396 

1866. Rapporto intorno al libro del Sig. Gio- 
vanni Angiolo Franceschi, intitolato : Della 
educazione popolare e del patronato civile 

delle moltitudini, (6 Agosto) n.b. 12. 115 

1867. Sulla necessità di convertire ad uso 

di spedali per i fanciulli e per i conva- 
lescenti qualcuno dei conventi soppressi 
che cavalcano i colli vicinila Firenze. (11 

Agosto) N.B. 14. 104 
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1888. Barbagli march. Piero. Ricerche sulle re- 
lazioni più caratteristiche tra gli insetti 
e le piante. (8 Gennaio) iv. 11. 67 

1899. — Notizie intomo alcune malattie del 

castagno. (4 Giugno) iv. 22. 177 

1901 In Memoria di Giuseppe Poggi. Com- 
memorazione. (2 Giugno) iv. 24. 189 

1863. Baroni de' Gnarlnoni dott. Bernardino. Let- 
tera intomo alla preparazione di composti e 
concimi artificiali supplementari. (26 Giu- 
gno) ». Si 1. 10 

1863. Bardanti Eugenio e Matteucci Felice. Rap- 
porto riguardante alcuni nuovi esperimenti 
intomo al modo di impiegare come forza 
motrice la combinazione detonante del gas 
ossigeno col gas idrogene, da incendiarsi 
per mezzo di scintilla elettrica n. s. 10. cxxxii 

1858. Bartolommei march. Perdinando. Sull'espe- 

mento d'una marcita, e sull'utilità che la 

' Toscana potrebbe ritrarre dall'irrigazione 

delle praterie. (4 Marso) n. s. B. 206 

1868. — Della riforma di alcuni Istituti di Be- 
neficenza educativa in Pirenze. (4 Ottobre). N. s. 15. 241 

1902. Bartolommel-GioU dott. Gino. Le attitu- 
dini della Colonia Eritrea all'Agricoltura. 

(18 Maggio) iv. 25. 99 

1903. — La colonizzazione agricola dell'Eri- 
trea. (4 Gennaio e 1." Febbraio) iv. 26. KqI 

1852. Bechi prof. Emilio. Del sale e dei suoi usi 

in agricoltura e in Pastorizia n. 8. 12. 259 

1863. — Sui borati che naturalmente s'incon- 
trano nei soffioni della Toscana. (10 Lu- 
glio) N. 8. 1. 128 

1863. Intorno al rimedio per la malattia 

dell'uva, proposto dai Signori Giovacchino 
e Pilippo Majoli. Rapporto della Commis- 
sione accademica per lo studio di detta 
malattia. (7 Agosto) n. s. 1. 136 
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1856. Beolil prof. Emilio. Sulla quantità di ar- 
gento che si trova nei minerali della To- 
scana. (IO Febbraio) N. s. 3. 152 

1868. — Studi sulla formazione dei soffioni bo- 
raciferi, e nuovi metodi praticati in To- 
scana per ottenere dai medesimi l' acido 
borico, (7 Febbraio) n. s. 6. 324 

1861. — Analisi delle acque del padule di Scar- 
lino. (11 Agosto) N. s. 9. 284 

1862. — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (15 Giugno) N. s. 9. xxix 

1862. — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (6 Luglio) n. 8. 9. XLiv 

1862. — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (5 Ottobre) N. s. 9. Lvi 

1862. — Sulla formazione dell'ammoniaca nel- 
l'arrostitura dei minerali, e sulla quantità 
dell'azoto che si trova nelle diverse roccie 

della Toscana. (5 Ottobre) n. s. 10. 230 

1863. — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (8 Febbraio) N. s. 10. xi 

1863. — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (8 Marzo) n. s. 10. xLiii 

1863. — Lavori eseguiti nel laboratorio di Chi- 
mica del R. Istituto Tecnico di Firenze. 
(8 Marzo) N. s. 10. 201 

1863. — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (12 Aprile) n. s. 10. lviii 

1863. — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (10 Maggio) N. s» 10. lxxvu 

1863. — I soffioni boraciferi di Travale. (10 

Maggio) N.s. 10. 236 

1863. — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accadèmica. (14 Giugno) N. s. 10. xci 

1863. — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accadèmica. (12 Luglio) n. s. 10. evi 

1863. — Sopra i materiali organici e inorga- 
nici, che si sviluppano nelle piante che 
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hanno vegetato alla luce diretta, o alla luce 

diffusa ; Nota. (26 Luglio) N. s. 10. 467 

1863. Bechi prof. Emilio. Rapporto mensuale 
sulla corrispondenza accademica. (23 A- 

gosto) N. 8. 10. cxxv 

1864. — Rapporto annuale sulla corrisponden- 
za accademica. (17 Gennaio) n. s. 11. 19 

1864. — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (81 Gennaio) n. s. 11. xx 

1864. Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (14 Febbraio) N. s. 11. xxxv 

1864. — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (13 Marzo) N. s. 11. XLVi 

1864. — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (10 Aprile) n. s. II. lvix 

1864. — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (8 Maggio) N.s. 11. lxxiif 

1864. — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (19 Gittgno) N. s. 11. xc 

1864. — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (24 Luglio) n. s. 11. xcviii 

1864. — Sulla conservazione del legname. Nota. 

(U Luglio) N.s. 11. 216 

1864. — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (21 Agosto) N. s. 11. ex vii 

1864, — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (25 Settembre) n. s. 11. cxxix 

1865. — Rapporto annuale sulla corrisponden- 
za accademica. (12 Febbraio). n. s. 12. 19 

186B. — Rappoiio mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (25 Giugno) n. s. 12. xiii 

1865. — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (6 Agosto) n. s. 12. xxv 

1866. — Rapporto annuale sulla corrisponden- 
za accademica. (21 Gennaio) • n.s. 13. 16- 

1866. — Rapporto mensuale sulla corrispon- 
denza accademica. (18 Febbraio) N. s. 13. x 

1866. — Lettera al Segretario degli Atti intor- 
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no ad un'insetto che attacca di preferenza 

i giovani rami, e le piante di olivo N. s. 18. ex 

1866. Bechi prof. Emilio. Nota sulla zolforazione 
della foglia dei Gelsi, come preservativo 

del Baco da seta. (B Maggio) n. s. 13. cxi 

1867. Intorno al modo nel quale sarà ordi- 
nata la mostra dei prodotti agrari della 
Toscana e della Liguria alla Esposizione 
Universale di Parigi nell'anno 1867. (10 

Febbraio) N. s. 14. 29 

1867. Della quantità di potassa che toglie 

al terreno la cultura della vite, e dei modi 

facili di riportarvela. Nota. (7 Aprile) .... N. s. 14. 92^ 

1867. Sulla necessità di riportare i fosfati 

come ingrasso nei campi, e sul modo di 
render solubili i fosfati di calce, e special- 
mente TApatite. (Il Aprile) n. s. 14. 173 

1867. Rapporto della Deputazione ordinaria 

sui concorsi per la fabbricazione dei mate- 
riali laterizi, e sul rimedio della malattia 

dei bachi da seta. (22 Dicembre) N. s. 15. 32 

1868. Sul modo di avvantaggiarsi del cesso. 

(9 Agosto) N. 8. 15. 236 

1886. — Sul metodo per riconoscere l' olio di 
cotone nelle miscele con altri oli: prima 
comunicazione. (4 Luglio) iv. 9. 216 

1886. Sul modo per riconoscere Tolio di co- 
tone nelle miscele con altri oli : seconda 
comunicazione (1 Agosto) iv. 9. 258 

1886. — e Papasogli prof. Giorgio. Intorno alla 
composizione dell'olio di cotone, e intorno 
ad alcuni studi sulle foglie dell'olivo. (5 
Settembre) iv. 9. 262 

1888. — Intorno all'olio di cotone. (8 Aprile), iv. 11. 838 

1890. — Sulla reazione che dà l'olio di cotone, 

mischiato con altri oli. (2 Marzo) iv. 13. 76 

1891. Intorno alla diffusione dell' acido bo- 
rico. (6 Settembre) iv. 14. 24(V 
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1892. Beoltl prof. Emilio. Sopra alcune Esperienze 
e ricerche intomo all' Eriodendron an- 
fractuosum pianta malvacea dell'India. (5 

Giugno) iv. 15. 278 

1893. — Gli alcaloidi e la fillossera. (8 Gen- 

ìiaio) IV. 16. 48 

1894. — Sopra un vino di oltre venti anni ap- 
partenente al Sig. Eodolfo Shneiderfif. (8 

Luglio) IV. 17. 80 

— Bertollni Carregra march. Andrea (Vedi Car- 
rega). 

1855. Betti prof. Pietro. Dei mezzi impiegati in 
Toscana per curare il Cholera Morbus, e 

impedirne il ritomo. (1 Aprile) n. s. 2. 906 

4865. Bocolarelll dott. Dario. Memoria presentata 
al concorso pel premio sul quesito: « Se 
e in quali Triodi e limiti debba la legge 
preservare e garantire ai cittadini la fa- 
colto, esclusiva di usufruttuare le proprie 
invenzioni nelle scienze e nelle arti » ; e 
giudicata meritevole della inserzione negli 
Atti N. s. 12. 55 

1868. — Della utilità del diritto amministra- 
tivo. (1 Marzo) n. s. 16. 169 

1872. Se nella Legislazione Mineraria possa 

razionalmente ammettersi la divisione del- 
la proprietà della superficie da quella del 
sottosuolo. Parte prima. (8 Marso) iv. 2. 49 

1853. Bonalnl prof. Francesco. Rapporto sulla 
spedizione degli operai Toscani alla grande 
Esposizione di Londra. (15 Febbraio) N. s. 1. 157 

1856. — Livorno, considerato nelle sue presenti 
condizioni e nel suo avvenire, principal- 
mente in ragione del taglio dell' istmo di 

Suez e della Centrale Italiana. (1 Giugno). N. s. 3. 266 
1861. — Della pena di morte; e come, nella 
nuova ricostituzione dell'Italia, convenga 
chiedere al Parlamento Nazionale che non 
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sia scritta nel futuro Codice, perchè con- 
traria ai principi della giustizia ed alla 

civiltà. (12 Maggio] N. s. 8. 299 

1863. Bonaini prof. Francesco. Elogio del prof. 

Flaminio Severi. (25 Gennaio) N. s. 10. 40 

1861. Bonelli G. Di un mezzo per spingere e far 
percorrere qualsiasi distanza con grandis- 
sima velocità un dato peso mediante 1' a- 
zione diretta dell'Elettricità. Comunica- 
zione. (30 Dicembre) n. s. 9, 63 

1867. Bonomi Antonio. Lettera, in nome della 
Banca Nazionale d'Italia, colla quale invia 
una copia del progetto per una Banca di 
Credito Agricolo. (18 Marzo) N. 8. 14. cxiii 

1871. Brani. Rapporto intorno alle condizioni del 
mercato del seme di bachi in Yokohama. 
f22 Luglio) IV. 2. xxiii 

1855. Bnfallni prof. Maurizio. Sui mezzi più ac- 
conci ad impedire la diffusione dei morbi 
epidemici. Considerazioni. (Il 3/arzo) N. s. 2. 283 

1859. — Sull'educazione considerata in rela- 
zione alle consuetudini sociali dei tempi 
presenti. (13 Marzo) N. s. 6. 239 

1862. — Sulla teorica dello sviluppo e del per- 
fezionamento della personalità dell'uomo. 

(11 Maggio) N. 8. 9. 82 

186L Buonazia prof. Girolamo. Eapporbo della 
Commissione incaricata di esaminare le due 
opere seguenti : Discorso storico-giuridico 
stilla legislazione mineraria, dei Senatori 
E. Poggi e C. Marzucchi ; Considerazioni 
scentifico-tecniche sulla legislazione mine- 
raria e sulle scuole delle miniere in Italia, 
dei Professori P. Savi e G. Meneghini. (6 

Ottobre) N.s. 8. 363 

1862. — Di un libro del Deputato A. Zanolini 
sulla legislazione delle miniere. (19 Gen- 
naio) N. 8. 9. 3 
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1863. Baonazia prof. Girolamo. Eapporto della 
deputazione ordinaria sul concorso intorno 
al quesito : e Se, ed in quali modi e li- 
miti, debba la legge preservare e garantire 
ai cittadini la facoltà esclusiva di usufrut- 
tuare le proprie invenzioni nelle scienze e 
nelle arti ». (25 Gennaio) n. 8. 

1863. — Della invenzione e della parte dello 
inventore nella produzione e distribuzione 
della ricchezza. Memoria in risposta ai due 
discorsi del Socio E. Rubieri, sulla pro- 
prietà intellettuale. (12 Luglio) N. s. 

1863. Sull' Istituto agrario di Castelletti ; 

Rapporto della Commissione eletta nell'a- 
dunanza del di 12 Aprile 1863. (20 Set- 
tembre), N. 8. 

1866. Elogio di Lorenzo Turchini. (12 Feb- 
braio) N. 8. 

1867. Rapporto sui lavori accademici per 

Tanno 1866. (10 Febbraio) n. 8. 

1867. — Sull'ordinamento dei lavori femminili 
negli Istituti di Beneficenza. (12 Maggio e 
21 Luglio) N. 8. 

1867. Rapporto sugli studi accademici per 

Tanno 1867. (22 Dicembre) n. s. 

1869. —^ Rapporto sugli studi accademici per 
Tanno 1868. (31 Gennaio) n. 8. 

1870. Rapporto sugli studi accademici per 

Tanno 1869. (20 Maggio) n. 8. 

1858. Biird prof. Carlo. Degli stabilimenti Bal- 
neari, necessari ad impedire l'annegamento 
ed utili alla pubblica salute. (3 Ottobre) . . n. s. 

1861. — Proposta di un nuovo spedale infan- 
tile per i rachitici scrofolosi. (11 Agosto), N. 8. 

1864. — Sul male detto del Baco, o della cal- 
daia, che talvolta -assale chi svolge il filo 
serico del bozzolo. (10 Aprile) n. s. 

1866. Sui preliminari ai Trattati di Ma- 
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scalcia attribuiti ad Ippocrate. Rapporto. 

(10 Giugno) N. s. 13. 181 

1873. Bnrci prof. Carlo. Elogio di Francesco Puc- 

cinotti. (2 Marzo) iv. 3. 45 

1853. Bnroi dott. Gaetano. Sulle giaciture sali- 
fere del Volterrano, e sopra un nuovo ed 
economico metodo di fabbricazione del sai 
comune. Compendio di una memoria. (10 
Luglio) N. s. I. 50 

1853. Bnsacca prof. EafTaello. Rapporto sui lavori 

accademici dell'anno 1853. (18 Dicembre),, N. s. 1. 229 

1855. Sull'esposizioni dei prodotti dell'indu- 
stria, e sulle condizioni economiche della 
Toscana, specialmente in riguardo all'agri- 
coltura. Prima memoria in occasione dell'E- 
sposizione toscana del 1854. (11 i'^e&&ra<*o). . N. s. 2. 123 

1855. — Sulle condizioni economiche della To- 
scana relativamente al commercio ed alle 
manifatture. (11 3fa reo) N. s. 2. 251 

1855. Sulle condizioni economiche della To- 
scana, considerate in rapporto alle indu- 
strie estrattive diverse dall'agraria, e spe- 
cialmente in rapporto all' industria delle 

miniere. (3 Giugno) N. s. 2. 355 

1856. Rapporto inviato al Congresso inter- 
nazionale di Bruxelles per le riforme do- 
ganali dalla Commissione accademica a ciò 
nominata. (14 Settembre) N. g 

1857. Rappporto sugli studi accademici per 

l'anno 1857. (27 Dicembre) N. 8. 

1858. Rapporto sugli studi accademici per 

l'anno 1858. (26 Dicembre) n. s. 

1871. Del corso forzoso dei Biglietti di Ban- 
ca a proposito dell'emissione di 150 milioni, 
autorizzata dalla legge del 16 Giugno 1871. 
{IQ Agosto) IV. 1. 181 

1855. Calderini dott. Carlo Ampolio. Sulle muci- 
dinee parassite delle uve. Estratto di una 
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memoria letta alPI. e R. Istituto Lombardo, 
corredato di alcune note del prof. G. B, 
Amici ; N. 8. 2. xi 

1868. Campani prof. Giovanni. Lettera, al Presi- 
dente dell'Accademia, intomo alle esperienze 
da lui eseguite sopra il potere assorbente 
dei ramoscelli e della foglia del gelso in 
contatto delle soluzioni dei sol 6 ti e iposol- 
fiti alcalini. (28 Luglio) N. s. 10. cxxvi 

1866. Lettera al Presidente dell'Accademia 

intorno alla promulgazione del Codice Ci- 
vile del Regno. (24 Marzo) N. s. 13. cxiii 

1875. Cantagalli ing. Alessandro. La perequa- 
zione dell'Imposta Fondiaria in Italia (20 
Giugno) iv. 5. 3 

1864. Cantoni prof. Gaetano. Sunto di una me- 
moria in risposta alle Coìisiderazioni cri- 
tiche del prof. Pellegrino Bbrtint intor- 
no a' suoi nuovi principii di fisiologia ve- 
getale. (31 Gennaio) n. 8. 11. 117 

1861. Caporali dott. Cesare. Sui parti gemelli. 

Comunicazione. (11 Agosto) N. 8. 8. 439 

1859. Carega di Muricce prof. Francesco. Rap- 
porto della Commissione incaricata di ri- 
ferire in tomo alle macchine trebbiatrici, 
che lavorarono durante la estate 1858 ne- 
gli agri pisano e livornese. (6 Febbraio), , N. s. 6. 83 

1869. Nell'atto di presentare all'Accademia 

una copia dell' Annuario agrario pel 1859. 

Nota. (13 Marzo) N. s. 6. 131 

1859. Intorno alla memoria del Sig. Luigi 

Petrini sul modo pratico di coltivare i 

gelsi. Rapporto (10 Aprile) N. s. 9. 129 

1873. Saggio di economia rurale Americana, 

applicato airitalia. (30 Marzo) iv. 3. 63 

1890. Nell'Italia meridionale le condizioni 

economiche del terreno giustificano le la- 
gnanze di quei possidenti. (6 Luglio) iv. 13. 28^ 
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1864. 



1866. 



1867. 



1868. 
1877. 



1885. 

1890. 

1892. 
]889. 



1889. 



1890. 



1890. 



1801. 



1892. 



CarregA Bertolinl march. Andrea. Conside- 
razioni intomo alle attuali condizioni agra- 
rie delle alte colline toscane. (14 Febbraio). N. s. 11. 84 

Parallelo fra un mio avvicendamento 

di anni sei, il quadriennale alterno e quello 
del Conte Guglielmo De Cambray Digny. 
Memoria presentata al Concorso per un 

premio di fondazione Alberti N. s. 13. 76 

Sopra i modi di favorire la formazione 

di grandi vigneti ed oliveti nella nostra 

provincia. (16 Giugno) N. s. 14. 171 

Saggio di statistica agricola. (5 Agosto) N. s. 16. 199 

Cantei prof. Teodoro. Lettera colla quale 

comunica alcune sue o&servazioni intorno 
al 1.0 quesito della Classe II.* posto in di- 
scussione nelle Conferenze sul Progetto di 
legge forestale. (12 Maggio) iv. 6 xxxiii 

Sullo stato presente delle nostre cogni- 
zioni sulla flora d'Italia. (6 Settembre) iv. 8. 437 

Dei nomi volgari delle piante. (2 Feb- 
braio) IV. 13. 1 

- Su VOrobanche delle fave. (6 Giugno). iv. 15. 273 
CariLSO prof. Girolamo. Due serie di espe- 
rienze sui concimi chimici, adoperati in co- 
pertura nella coltivazione del grano. 8 

Marzo) iv. 12. 60 

Esperienze sui metodi per combattere 

la Peronospora della vite, fatte nel 1888. 

(7 Aprile) iv. 12. 149 

Esperienze per combattere la Perono- 
spora delle viti. (2 Marzo) iv. 13, 61 

Le prove di concimazione e i conti cul- 
turali del grano. (6 Luglio) iv. 13. 289 

Esperienze sulla conservazione dei fo- 
raggi freschi colla pressa Blunt. (3 il/a^^eo). IV. 14. 131 
Esperienze intorno alla fruttuosità delle 

viti senza sostegno, potate ad alberello, e 

delle viti sostenute a fil di ferro. (3 Aprile). iv. 15. 280 
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1894. Caruso prof. Girolamo. Bicerche suirordi- 

namento dell'azienda rurale. (8 Luglio) ... iv. 17. 116 

1894. — Esperienze sui mezzi per combattere 
il vaiuolo dell'olivo {Cycloconium oleagl- 
num, Boyer) ; e la Ruggine, o seccume, del- 
le foglie di gelso {Septogloeum Mori, Briosi 

e Cavara) (8 Luglio) iv. 17. 1B6 

1895. — Esperienze sui mezzi per combattere la 

tignuola della vite fatte nel 1894. (7 Aprile) iv. 18. 52 

1896. Esperienze come sopra fatte nel 1895. 

(9 Febbraio) iv. 19. 83 

1896. — Esperienze di concimazione del fru- 
mento fatte nell'Istituto Agrario della £t. 
Università di Pisa (8 Marzo) iv. 19. 93 

1896. Ricerche sopra la persistenza dell'o- 
dore della Rubina amministrata insieme 
alla poltiglia cupro-calcica antiperonospo- 

rica. (14 Gingilo) iv. 19. 206 

1897. Esperienze fatte nel 1896 per combat- 
tere la peronospora delle viti per mezzo del- 
l'acetato di rame in confronto colla poltiglia 
cupro-calcica. (7 Marzo) iv. 20. 115 

1897. Esperienze fatte nel 1896 per combat- 
tere la tignuola della vite. (7 Marzo) iv. 20. 119 

1897. Resultati delle esperienze sul lavoro 

compiuto dal coltro Sack e dal coltro Oli- 
vier. (7 Marzo) iv. 20. 180 

1898. e Gasperìni dott. Gustavo. Osservazioni 

e ricerche sperimentali sull'uso dei fermenti 
puri selezionati nella vinificazione. (3 Lu- 
glio) IV, 21. 218 

1899. La barbabietola da zucchero nell'am- 
ministrazione diretta e nella colonia par- 

ziaria, (2 Luglio) iv. 22. 219 

1900. — Sulla convenienza e sull'attuabilità del 
disegno di Riforma agraria proposto dal- 
rOn. Maggiorino Ferraris, e sull'ordinamen- 
to del Credito per l'agricoltura. (8 Aprile), iv. 23. 69 
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1902. Caraso prof. Girolamo. Esperienze per com- 
battere gli Elateridi dei cereali. (20 Aprile) iv. 25. 148 

1902. — Esperienze sui mezzi per combattere 

la Peronospora delle viti. (20 Aprile) iv. 25. 206 

1903. — Esperienze per combattere gli Elate- 
ridi dei cereali (5 Luglio) iv. 26. 373 

1903. — Esperienze sulla influenza della con- 
cimazione,, della ramatura e della varietà 
di olivi nella difesa dal Cycloconium olea- 
ginum. (5 Luglio) iv. 26. 381 

1903. — Esperienze per combattere la perono- 
spora delle viti fatte nel 1902. (5 Luglio), iv. 26. 387 

1903. Relazione della Commissione giudica- 
trice del Concorso per uno studio sulla pro- 
duzione dei Boschi Cedui in Toscana. (30 
Novembre) iv. 26 xx 

1864. Gasanti prof. Damiano. Lettera intorno al- 
l'analisi del sangue di una pecora amma- 
lata d'idropisia acquosa. (4 Marzo) N. s. 1. 841 

1856. — Lettera intomo alla sostanza combu- 
stibile (materia resinosa o resino-bitumi- 
nosa) inviata dal Val d'Amo di sopra dal 
Collega Raffaello Lambruschini N. s. 3. xxix 

1866. Rapporto della Deputazione ordinaria 

intomo al conferimento dei premi Alberti 
per l'anno 1856, sui rimboscamenti e sulla 
fabbricazione degli alcool N. s. 3. 870 

1888. Caselli prof. Giovanni. Di alcune applica- 
zioni della elettricità all' agricoltura. (6 
Maggio) iv. 11. 347 

1871. Castagnola avv. Stefano (Ministro di Agri- 
coltura). Parole pronunziate nell'adunanza 
inaugurale del 18 Giugno iv. 1. xxxvii 

— Caiani 0. (Vedi Bestini). 

1891. Cavanna prof. Guelfo. Relazione intorno 
alle principali pubblicazioni pervenute al- 
l'Accademia nell'anno 1891. (13 Dicembre), iv. 14. Lxiii 

1892. — Considerazioni e proposte intorno ai 
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programmi per rinsegnamento della storia 
naturale nelle scuole classiche. (8 Gennaio), iv. 
1892. Caranna prof. Guelfo. Relazione intomo alle 
principali pubblicazioni pervenute all'Acca- 
demia nell'anno 1892 (11 Dicembre) iv. 

1898. Carernl priore Raffaello. Degli organi e 
delle funzioni della ruminazione. (9 Luglio), iv. 

1899. — Dell'origine della grandine e delle per- 
cosse di lei. (16 Aprile) iv, 

1867. Chleoli Niccola. Lettera intomo al tifo eso- 
tico degli animali domestici ruminanti. (26 
Giugno) n. s. 

1862. curdi ing. Giovanni. Firenze e le strade 

ferrate italiane. (15 Giugno) N. s. 

1868. — Rapporto sulla memoria dell'ing. Pie- 
tro Paleocapa sulla ferrovia attraverso le 
Alpi Elvetiche, ecc. (23 Agosto) n. s. 

1856. Cicoone dott. Antonio. Rapporto sui nuovi 
studi del dott. Francesco Gera, relativi al- 
V Atrofia contagiosa dei bachi da seta. (2 
Marzo) n. s. 

1861. Studi sul corpo grasso del baco da 

seta N. 8. 

1857. Cini dott. Bartolommeo. Della presente crisi 
monetaria rispetto alla Toscana. (8 Feb- 
braio) N. 8. 

1858. Di una riforma monetaria in Toscana. 

(10 Gennaio) n. s. 

1866. — Rapporto sopra una lettera del sig. 
Giov. Battista Beccar! intorno al seme di 
Bachi del Giappone (15 Aprile) n. s. 

1869. — Rapporto intorno al libro « Les ou- 
vriers des deux mondes >. (8 Agosto) .... n. s. 

1872. — Della utilità di una moneta comune 
nei diversi Stati europei, e delle difficoltà 
che si fi'appongono ad attuarla (8 Marzo), iv. 

1887. Coppi prof. Ettore. La produzione frumen- 

taria dell' India. (12 Giugno) iv. 
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1889. Coppi prof. £ttore. La protezione legale 
della piccola proprietà in America. (Home- 
stead exemption. laws, (5 Alaggio) iv. 12. 199 

1892. — Il sistema di Torre?is e la sua appli- 
cazione nell'ordinamento della proprietà 
fondiaria nella Colonia Eritrea. (3 Gen- 
ìiaio) IV. 16. 1 

1892. — L'applicazione del sistema di Torrens 

nella Colonia Eritrea. (6 Marzo) iv. 16. 73 

1894. — Teoria e applicazione del catasto pro- 
batorio. (6 Maggio) iv. 17. 33 

1862. Corsi avv. Tommaso. Dei principj regola- 
tori le Amministrazioni delle Opere Pie. 

(lì Maggio) N. s. 9. 132 

1865. — Belazioue sulla Memoria del Sig. Tom- 
maso FiiNCK, circa il marchio degli ori ed 
argenti. (3 Settembre) N. s. 12. 308 

1886. — Esame del discorso del Senatore De- 
yincenzi sulle condizioni della proprietà 
fondiaria e sul credito pel miglioramento 
deUa Terra. (3 Gennaio) iv. 9. 1 

1886. Seconda memoria sul credito per i mi- 
glioramenti agrari. (28 Febbraio) iv. 9. 68 

1871. Discorso letto inaugurando la Sezione 

di Economia pubblica. (18 Giugno) iv. 1. 22 

1854. Cozzi prof. Andrea. Sulla Piscicultura od 
allevamento artificiale dei Pesci. Relazione. 
(8 Gennaio e 6 Marzo) N. s. 1. 506 

1856. — e Taddei prof. Giovaccbino. Bapporto 
dell'esame chimico eseguito sopra la ma- 
teria colorante del guscio di una saggina 
di specie non bene definita, (10 Agosto),,, N. s. 3. 334 

1860. Cristin prof. Almerico. Della produzione 
equina, e delle rimonte militari nell' alta 
Italia. (12 Febbraio) N. s. 7. 89 

1863. Cnppari prof. Pietro. Intorno agli effetti 
della polvere di zolfo e della mistura Ma- 
ioli, adoperate a Orci ano dal Sig. Michele 
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Perugia per combattere la dominante ma- 
lattia deiruva. Belazione. (25 Settembre). , N. s. 1. 149 
1856. Coppali prof. Pietro. Del quadruplice tem- 
porale di Messina Breve cenno. (1 Marzo), n. s. 3. 1 71 

1856. Intorno alla rotta d'Arno, avvenuta a 

S. CascianOf nel Piano di Pisa, il 16 Feb- 
braio 1855. Osservazioni. (IB Maggio 1855 

Q IS Giugno lSb&) N.B. 8. 98 

1857. Deirordinamento dell'istruzione agra- 
ria più adattata alla economia rurale della 

Toscana. Considerazioni. (5 Aprile) N. s. 4. 817 

1857. — Avvertenza in sul proposito delle di- 
scussioni, cui ha dato motivo il discorso 
accademico intitolato € Dubbi agli Agro- 
nomi >. (19 Luglio) N. s. 4. 425 

1857. — Intorno ai modi più acconci di usare 
i premi accademici in prò della Economia 
rurale toscana. (9 Agosto) N. s. 4. 475 

1868. — Del modo di confrontare nelle Aziende 
rurali i prodotti di varie annate. Avver- 
tenza. (6 Giugno) n. 8. 6. 321 

1868. Eapporto della Deputazione ordinaria 

sul concorso ai premi offerti alla maggiore 
intelligenza ed operosità dei Possidenti e 
degli Agenti di campagna. (18 Lniglio) N. s. 5. 297 

1859. Intorno all'Economia rurale toscana, 

saggio descrittivo, comparativo e critico. 

Programma. (9 Gennaio) n. s, 6. 78 

1859. Intorno al Concorso dei Tori di Val- 

dichiana. Eapporto della deputazione ordi- 
naria. (10 Luglio) N. s. 6. 183 

1860. Intorno al Concorso ai due premi per 

la coltivazione delle viti e per quella degli 

alberi fruttiferi. Eapporto. (15 Gennaio). . N. s. 7. 68 

1860, Pel Concorso al primo premio della 

perpetua fondazione Cuppari, e da conferirsi 
nel 1863. Programma e considerazioni. (12 
Febbraio) n.s. 9. 198 
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1860. CupiMuri prof. Pietro. Intorno al più acconcio 
indiriz2so da dare allo stadio della economia 
rurale toscana. Conéiderazioni. (5 Agosto) . N.,s 7. 120 

1860. Intorno alle leggi fondamentali della 

general circolazione della materia organica, 
ed alla loro applicazione airalimentamento 

dei vegetabili. (9 Settembre) n. s. 7. 146 

1861. — Intorno al concorso al premio della 
fondazione Cuppari pel miglioramento della 
direzione delle Fattorie toscane. Rapporto. 

(17 Marzo) n. s. 9. 163 

1862. Considerazioni sopra l'Economia ru- 
rale della pianura lombarda di Oltrepò. (15 

Giugìió) N. s. 9. 14B 

1868. Considerazioni intomo all^insegnamen- 

to agrario. (3 Febbraio) N. s. 10. 169 

1863. — Lettera agraria. {Maggio) n. s. 10. lxxvii 

1863. — Intorno ad alcune delle principali con- 
dizioni del suolo italiano nelle loro atti- 
nenze con la economia rurale. (VI Luglio). N. 8. 10. 373 

1863. — Lettere agrarie dirette al prof. Emi- 
lio Bechi Segretario del Carteggio. (23 Lu- 
glio, 3 Agosto e 8 Settembre) n. s. 10. 508 

1868. — Lettere agrarie dirette al prof. Emilio 
Bechi Segretario del Carteggio, (Settembre 
e Ottobre) N. s. 11. 65 

1864. — Lettere agrarie dirette come sopra. 

(4t e 30 Gennaio) n.s. 11. 143 

1864. Intorno ai concorsi accademici per la 

coltivazione dei Poggi. Rapporto. (21 ^^o^^o) N.s. 11. 221 

1866. La scienza dell'Economia rurale e il 

reparto dell'imposta fondiaria, (6 Maggio). N. s. 13. 238 

1868. La bilancia agraria della produzione 

rurale. (10 Maggio) n. s. 15. 216 

1867. Dalgas dott. Gustavo. Rapporto mensuale 

sulla corrisp. accad. (24 Febbraio) n.s. 14. ix 

1867. Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(7 AprUe) N. s. 14. xxiv 
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1867. Dalga8 dott. Gustavo. Rapporto mensuale 

sulla corrisp. accad. (12 Maggio) K. s. 14. xl 

1867. — Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(16 Giugno) n. s. 14. Liv 

1867. — Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(21 Luglio) N. 8. 14. Lxxii 

1867. — Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(11 Agosto) N. s. 14. Lxxxiv 

1867. Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(22 Settembre) n. s. 14. xcvi 

1867. — Rapporto annuale sulla corrisp. accad. 

{22 Dicembre) n.s. 15. 16 

1868. Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(2 Febbraio) N. s 16. ix 

1868. Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(1 Marzo) N.B. 15. xxvii 

1868. Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(5 Aprile) n. s. 15. XLV 

1868. Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(10 Maggio) N. s. 15. LXi 

1868. Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(6 Luglio) n. 8. 15. Lxxviii 

1868. — Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(9 Agosto) H. 8. 16. xcv 

1868. — Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(4 Ottobre) K. s. 16. cxii 

1869. — Rapporto annuale sulla corrisp. accad. 

(31 Gennaio) n. s. 16. 19 

1869. — Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(7 Marzo) N. 8. 16. ix 

1869. — Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(9 Maggio) N. 8. 16. xxviii 

1869. — Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(13 Giugno) N. s. 16. xliv 

1869. — Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(8 Agosto) N. 8. 16. lx 

1870. — Rapporto annuale sulla corrisp. accad. 

(22 Maggio) N. s. 16. 203 
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1873. DalfTAS doti. Gustavo. Sul gran ghiacciaio 

della Toscana. (25 Maggio) iv. 8. 243 

1885. — Della Legge sulle Miniere in coerenza 
alle dÌ8]>osizioni del Codice Civile del Be- 
gno d'Italia. (7 Giugno) iv. 

1888. Dalla Tolta prof. Riccardo. Sulla recente 
depressione economica. (5 Agosto) iv. 

1889. — Commemorazione di John Briqht. (2 
Giugno) iv. 

1895. — SulCapitale e il Capitalismo. ( 11 ii^o^^o) iv. 

1895. — Belazione della Commissione giudicante 
sul Concorso di un libro popolare intomo alle 
moderne dottrine socialistiche . (22 Dicembre) iv. 

1897. — Il Contratto di lavoro nella legislazione 

civile, con una appendice. (7 Febbraio). ... iv. 

1897. Terre pubbliche e questione sociale. 

Nota intomo a un libro dell'on. A. Rinaldi. 

(9 Maggio) iv. 

1898. — Una Legge francese sui Decreti di ca- 
tenaccio. (1 Maggio) iv. 

1900. Sulla Riforma agraria proposta dal- 

Ton. Maggiorino Ferraris. (8 Aprile) iv. 

1902. Gladstonb e la riforma tributaria in 

Inghilterra. (5 Gennaio) .' iv. 

1864. De BUsis F. Lettera in risposta ad altra 
del Segretario degli Atti intomo alla peste 
bovina. (26 Ftfòòraio) ^,, n. s. 11. xr 

1854. De Ciuftbny Digny conte Guglielmo. Let^ 
tera colla quale invia alcuni bozzoli del 
nuovo baco da seta indiano, da lui ottenuti 
col seme dei bachi del Ricino n. s. 1. 597 

1856. Della necessità dei progressi agrari in 

Toscana e degli ostacoli che ne trattengono 

la diffusione. (1 Luglio). n. s. 2. 475 

1856. Di una macchina per fabbricare le 

cannelle da fognare i terreni col sistema 
inglese, e di un coltro di nuova costruzione. 
SoìA. {IO Agosto) N.s. 3. 361 
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1857. De Cambray Digny conte Guglielmo. Eappor- 
to mens. sulla corrisp. accad. (11 Gennaio), N. s. 4* ix 

1857. Eapporto mens. sulla corri sp. accad. 

(8 Febbraio) n. s. 4. xxii 

1857. — Eapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(8 Marzo) n, s. 4. xxxv 

1857. Eapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(6 Aprile) n. s. 4. lui 

1857. — Eapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(10 Maggio) N. 8. 4. Lxxin 

1857. Intorno alla possibilità e convenienza 

di migliorare le pratiche agrarie usate in 

Toscana. Prima memoria. (10 Maggio).,,. N. s. 4. 369 

1857. Eapporto della Commissione incari- 
cata di esaminare i conteggi della Memoria 
letta nell'adunanza del 18 Aprile 1856 dal 
Socio Ferdinando Bartolommei, intorno alle 
condizioni attuali della produzione agraria 
in Toscana. (7 Giugno) n. s, 4. 388 

1867. — - Eapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(7 Giugno) n. s. 4. Lxxxvm 

1867. Eapporto mens, sulla corrisp. accad. 

(19 Luglio), N. 8. 4. civ 

1857. Eapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(9 Agosto) N. 8. 4. cxxiv 

1857, Eapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(20 Settembre) n. s. 4. cxxxv 

1857. — Intorno alla possibilità e convenienza 
di migliorare le pratiche agrarie usate in 
Toscana. Seconda memoria. (20 Settembre), n. s. 4, 529 

1857. — - Eapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(4 Ottobre) » 8. 4. cxlix 

1857. Eapporto annuale sulla comsp. accad. 

(27 Dicembre) n. s. 5. 40 

1859. Eapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(10 Gennaio) n. 8. 5. xi 

1858. Eapporto mens. sulla coiTisp. accad. 

(7 Febbraio) n. s. 5. xxvii 
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1858. De Cambray Dlgny conte Guglielmo. Rap- 
porto mensuale sulla corrispond. accad. (7 
Marzo) N. 8, 5. xli 

1868. — Rapporto mena, sulla corrisp. accad. 

(Il Aprile) N. 8 5. Lxiv 

1858. — Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(2 Maggio) n. s. 5. Lxxx 

1858. — Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(iS Luglio) N. 8. 5. cu 

1858. Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(8 Agosto) N. 8. 5. cxxx 

1858. Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(5 Settembre) n. s. 5. cxlviii 

1868. Rapporto della Commissione incari- 
cata di assistere alla Esposizione Nazionale 
degli Stati Sardi. (5 Settembre) n. s 5. 861 

1858. Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(3 Ottobre) n. 8. 5. CLxr 

1858. Rapporto annuale sulla corrisp. accad. 

(27 Dicembre) N. 8. 6. 21 

1859. — Rapporto mens sulla corrisp. accad. 

(9 Gennaio) n. s 6. ix 

1859. — Rapporto mens sulla corrisp. accad. 

(6 Febbraio) N. 8 0. xxviii 

1859. — Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(13 Marzo) n. 8. 6. XLix 

1859. Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(10 Aprile) N. 8. 6 Lxii 

1859. Rapporto mens. sulla corrisp. accad. 

(26 Settembre) N. 8. 6. civ 

1860. Rapporto annuale sulla corrisp. accad. 

(9 Gennaio) n. s. 7. 19 

1871. Discorso lètto inaugurando la Sezione 

di Agraria. (18 Giugno) iv. 1. 11 

1871. — Discorso di apertura delle tornate del- 
la Sezione di Agricoltura. (3D Luglio)..., iv. 1. 110 

1885. — La Crise agricola e l'Agricoltura; delle 

Provincie Toscane. (8 Febbraio) iv. 8. 33 



XVI 

La sera dello stesso giorno il Presidente, che già dal 1842 
teneva degnamente Tufficio, e deirAecademia, secondo che 
scrisse al Vieussenx, aveva fin da giovanissimo, ah'sunfo il 
programma a norma della propria vitay volle raccogliere in 
sua casa i Colleghi dinanzi alla statua delFarcidiacono Ban- 
dini, che poi legò al nostro sodalizio e che portava sin da 
quel tempo la fatidica scritta : Bisogna dilatare i cuori con 
qualche respiro di libertà ! 

Al Piemonte, dove questo voto era pienamente appagato, 
s'appuntavano gli sguardi degl'Italiani, e parecchi dei no- 
stri vi facevano non raro soggiorno e si volgevano per 
consiglio al Cavour : a cui, dopo il Congresso di Parigi, fu, 
mediante sottoscrizione cittadina, offerto un busto in marmò 
col motto : « Colui che la difese a viso aperto ». Ma se al- 
cuni pochi vagheggiavano pur allora Punita nazionale, i 
più non la giudicavano attuabile e si contentavano di guar- 
dare con invidia quello Stato, il solo in cui il Principe 
avesse serbato fede al proprio giuramento, e di augurare 
che su quell'esempio si costituisse una federazione italiana, 
pronta alla riscossa contro l'Austria. Il Cavour medesimo 
fino all'aprile del '59, si accostava a que>iti ultimi, secondo- 
che appare anche dal colloquio da lui avuto, due mesi pri- 
ma, col Marchese Cosimo Eidolfi. 

Ad ogni modo TAccademia era tenuta in sospetto dal 
Governo granducale ; ed Enrico Poggi narra nelle sue Me- 
morie, che essendosi recato dal ministro Baldasseroni, con 
una deputazione di Soci, in sul finire del 1856, per ottenere 
il ri pristinamente degli studi ap:rari (cessati, con l'incon- 
sulta abolizione dell'Istituto di Pisa, dagli ultimi d'ottobre 
del 1851) n'ebbe, anziché promesse, censure e reprensioni; 
tanto per cagione di due recenti letture dello Zobi e del 
Rubieri, quanto per l'atteggiamento ostile dell'intera Acca- 
demia. Il Landucci poi rincarò la dose mandando all'Acca- 
demia stessa, per mezzo del ministro Lenzoni, una lettera 
di rimprovero. 

Ma era telnm imbelle sine ictii. Tanto FAccademia, quanto 
gli Accademici accoglievano con un sorriso i fieri propositi 
degli avversari, che si fiaccavano nella mitezza dell'indole 
paesana e delle stesse tradizioni governative. L'una conti- 
nuò serenamente i suoi studi agrari ed economici, qual 
preparazione ai tempi che si maturavano ; gli altri, o per 
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•dir meglio cinque dei maggiorenti (il Ridolfi, il Ricasoli, 
il Peruzzi, Tommaso Corsi e Celestino Bianchi) unitisi in 
società, iniziarono nel 1857 un'opera di propaganda poli- 
tica con la Biblioteca civile dell'Italiano. Sono assai note le 
vicende di quella impresa, la cui ultima stampa < Toscana 
e Austria » segnò il trapasso dal pensiero all'azione. Il di 
27 aprile 1869, la cecità del granduca Leopoldo II, che ri- 
fiutò la chiesta abdicazione, tolse di mezzo ogni dissenso 
fra i liberali e permise alla Toscana di compiere, nel modo 
più civile e più degno, la sua pacifica rivoluzione, la quale 
(come bene avverti il collega Prof. Zanichelli) non ha altro 
riscontro nella storia che quella inglese del 1688, salvochè 
invece di ristringersi agli ordini interni, intendeva ad una 
guerra d'indipendenza e poneva poi, coll'annessione al Pie- 
monte, il fondamento dell'unità nazionale. 






Come l'Accademia non fu distratta dai suoi lavori pei 
fortunosi avvenimenti del '48 e del '49 (e ce ne fa testimo- 
nianza, insieme colla raccolta degli Atti; la voce del nostro 
Presidente negli aurei Ricordi del Padre suo) cosi, né la 
reazione decennale, no la rivoluzione del 1859 e i succes- 
sivi mutamenti, tra i quali la temporanea venuta della Ca- 
pitale del Regno in Firenze, valsero ad interromperne, o 
a scemarne, l'operosità. Anzi, appaiono quanto altri mai 
pieni e fecondi i due periodi dal 1854 al 1859, e dal 1860 
al 1870, che sono i primi dei cinque nei quali si può di- 
videre la storia dell'Accademia, durante gli ultimi cinquan- 
t'anni. Il terzo va dalla Riforma del 1870 a quella del 1884 ; 
il quarto dal 1885 al 1897, anno memorabile nel quale TAc- 
cademia venne con R. Decreto riconosciuta come ente sta- 
tuale e ripristinata negli antichi diritti; il quinto infine 
dal 1898 al 1903. 

Dair/ndtre generale metodico-cronologico delle materie con- 
tenute nella Nuova e nella IV serie, diligentemente compi- 
lato dal nostro fido e benemerito Commesso Cav. Tito Ma- 
rucelli, ognuno potrà vedere, come in uno specchio, quanta 
e quanto varia fosse stata, sopratutto dal 1854 al '70, l'atti- 
vità dell'Accademia. La quale non solo teneva generalmente 
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1885. De Pambray Digny conte Guglielmo. Pro- 
posta di repliche ai quesiti relativi alla crisi 
agricola iv. 

1889. — La protessione in Italia. (6 Gennaio), iv, 

1895. — Sul Capitale, la sua origine e i suoi 
effetti economici. (9 Giugno) iv. 

1896. — Capitale e Lavoro. ( 1 1 Agosto) iv. 

1896. — Socialismo. (9 Febbraio) iv. 

1898. — Relazione della Commissione giudica- 
trice del Concorso per uno studio sul So- 
cialismo moderno. (16 Gennaio) iv. 20. xxiv 

1898. Discorso pronunziato airinaugurazione 

del Monumento a Cosimo Ridolfì. (4 Marzo) iv. 21. xxxvil 
1898. — Parole pronunziate nell' assumere la 

Vicepresidenza dell'Accademia. (8 Aprile). iv. 21. xiv 
1898. — QLADSTON£. Le rivolte socialiste e la 

scuola economica liberale. (B Luglio) iv. 21. 168 

1898. Discorso pronunziato per inaugurare 

il nuovo anno accademico. (11 Dicembre) . iv. 21. LV 

1899. — Le Cattedre ambulanti di Agricoltura. 

(4 Giugno) iv. 22. 328 

1885. De Cambray Dlgny conte Tommaso. I fab- 
bricati rurali e V imposta fondiaria. (10 
Maggio) iv. 8-235 

Digny conti Guglielmo e Tommaso. (V. De 

Cambray Digny). 

1867. Degli Àlbizi march. Vittorio. Sulla produzio- 
ne del vino in Italia (7 Aprile e 21 Luglio). N. s. 14. 137 

1866. De Gori Pannilini conte Augusto. Rapporto 
per la R. Accademia dei Georgofili e per 
le Camere di Commercio di Firenze e di 
Siena sulla seconda Esposizione dei Cotoni 
italiani avvenuta in Napoli nella prima- 
vera del 1866. (8 Luglio) n. s. 13. 220 

1869. — Della indole delle Associazioni operaie. 

(13 Giugno) N, s. 16. 92 

1872. — Delle industrie Scandinave alla Espo- 
sizione di Copenaghen. Relazione al Mini- 
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stro deirindustria, Agricoltura e Commer- 
cio. (22 Dicembre) iv. 2. 310 

187a De Gori Pannilini conte Augusto. Della 

Emigrazione. (18 Giugno) iv. 8. 192 

1^)92. Del Qnercio dott. Giacomo. Osservazioni 
sulla infezione Fillosserica delllsola d'Elba 
nell'Estate del 1891. (7 Febbraio) iv. 16. 200 

1898. — Intorno ad una infezione di Arvicole 
(topi) nel Ferrarese» ed ai mezzi tentati 

per distruggerle. (6 Febbraio) iv. 21. 27 

1899. — Contribuzione allo studio delle forme 
e della biologia della Fleotripide dell'olivo 
(Phloeothrips oleae (Costa) Targioni) ; e so- 
pra alcune nuove soluzioni di sulfuro di 
carbonio e nicotina come insetticidi. (5 Feb- 
braio) IV. 22. 60 

19(X). — Sulla dominante infezione della Mosca 
delle olive e sui provvedimenti con i mezzi 
più adatti per limitarne la diffusione. (18 
Marzo) iv. 23. 127 

19(X). — Insetti e insetticidi contro le larve 

delle Cavolaie. (16 Luglio) iv. 23. 242 

1901. — Nuove osservazioni relative ai Mosce- 
rini dell'olivo, ed in particolar modo della 
Clinodiplosis oleisuga (Targ,) Kieffer. (2 
Giugno) iv. 24. 201 

1901. — Osservazioni relative all'azione del- 
l'ossido di calcio sui bruchi e sulle uova 

delle cavolaie. (7 Luglio) iv. 24. 216 

1902. Contribuzione allo studio delle più im- 
portanti cocciniglie dell'olivo e sulle espe- 
rienze tentate per distruggerle. (2 Marzo), iv. 26. 211 

1902. — Relazione sul lavoro presentato al 
Concorso per lo studio sperimentale sulle 
migb'ori razze nostrali ed asiatiche del bom- 
bice del gelso. (6 Luglio) iv. 25. zxx 

1902. — Osservazioni relative alla malsania 
della Vite e del Nocciuolo e sui resultati 
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dei primi esperimenti tentati per combat- 
terla. (20 ^pr/ie) IV. 26. 803 

1903. Del Gaeroio dott. Giacomo. Intorno ad al- 
cune osservazioni di biologia agraria. 1.» 
^ot&. (b Luglio) IV. 26. 826 

1887. Del Puglia Luigi. Sulla cultura della Bar- 
babietola considerata come pianta da fo- 
raggio. (4 Settembre) iv. 10. 176 

1887. De Stetkni prof. Carlo. Sulle Ligniti della 

Valle di Serchio. (9 Gennaio) iv. 10. 239 

1891. Un nuovo deposito carbonifero nel 

Monte Pisano, (l Marzo) iv. li. 34 

1891. — I terreni e le acque del bacino di Fi- 
renze. (7 Giugno) iv. 14. 165 

1891. — Sul fosfato di calce della Sardegna. 

(5 Luglio) IV. 14. 222 

1892. — Osservazioni generali sulle sorgenti 

di Toscana. (3 Gennaio) iv. 16. 1 

1893. — La Carta geologica d'Italia e lo Stato. 

(9 Luglio) IV. 16. 186 

1894. — Sulle acque potabili per Firenze. (7 

Febbraio) iv. 16. 261 

1900. — Le Sorgenti delle Valli del TerzoUe 

e del Mugnone. (13 Maggio) iv. 29. 312 

1900. Derincenzi senatore Giuseppe. Nota sul 

Credito Agrario. (24 Giugno) iv. 28. 256 

1874. Di Berenger prof. Adolfo. Intorno alle 
cause precipue della divergenza delle opi- 
nioni sull' importanza delle foreste. (17 
Maggio) iv. 4. 65 

1864. Donati prof. Giov. Battista. Elogio pel prof. 

Giov. Battista Amici. (17 Gennaio) n. s. 11. 44 

1863. Doni ing. Pergentino. Sulla necessità di 
aprire scuole pratiche d'agricoltura ; sunto 
di una memoria. (26 Luglio) n. 8. 10. 469 

1902. Daoeeschi dott. V. Il sangue del Bombìx 

Mori allo stato larvale. (7 Dicembre) iv. 25. 866 

1893. Erede prof. Giuseppe. Alcune considerazioni 
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sulla questione degli effetti giuridici del 

catasto. (9 Luglio) iv. 16. 164 

1899. Erede prof. Giuseppe. Lo stato attuale 
della questione degli effetti giuridici del 
catasto. (7 Maggio) iv. 22. 152 

1901. — Sull'opportunità della compilazione di 
un catechismo di Economia politica e della 
sua introduzione in tutte le scuole pubbli- 
che (2 Giugno) iv. 24. 180 

— Fabbroni avv. Giuseppe. (Vedi Pelli Pab- 

broni). 

— Fabrini Attilio (Vedi Sestini). 

— Fantecbi P. (Vedi Passerini conte Napo- 

leone). 

1893. Ferrari prof. Prospero. Di alcune prove di 
concimazione delle fave, del granturco, del 
frumento e dei pomodori eseguite nei ter- 
reni della B. Stazione Agraria di Pirenze. 
(6 Marzo) iv. 16. 74 

1893. — Relazione della Commissione giudica- 
trice del Concorso per un libro manuale 
ad uso dell'agricoltore toscano. (9 Luglio), iv. 16. zxvin 

1896. Relazione intomo alle principali opere 

pervenute in dono all'Accademia nell'anno 

1894. (6 Gennaio) iv. 17. xlv 

1895. — Belazione della Commissione giudica- 
trice del Concorso per un libro manuale ad 
uso dell'agricoltore toscano. (11 Agosto) ... iv, 18. xxvin 

1895. — Belazione della Commissione giudica- 
trice del Concorso per il miglioramento 
delle varietà locali di frumento mediante 

soelta razionale del seme. (22 Dicembre) , . iv. 18. lvi 

1896. Belazione intorno alle principali opere 

pervenute in dono all'Accademia nell'anno 

1896. (13 Dicembre) iv. 19. Lxvn 

1898. Relazione della Commissione giudica- 
trice del Concorso bandito dal periodico 
€ R Proprietario ». (7 Agosto) iv. 21. xlix 
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1899. Ferrari prof. Prospero. Di alcune pubbli- 
cazioni inviate in dono all'Accademia. (5 

Febbraio) iv. 22. xvni 

1900. — Relazione intorno agli studi accade- 
mici per Tanno 1899. (U Gennaio) iv. 22. lxxv 

1900. — Relazione della Commissione giudica- 
trice del Concorso per il miglioramento 
delle varietà, locali di frumento mediante 
scelta razionale del seme. (4 Febbraio) ... iv. 22. Lxxxvi 

1900. — Relazione della Commissione giudica- 
trice del Concorso intorno alle cause del)a 
resistenza delle viti americane alla Fillos- 
sera. (24 Giugno) iv. 28. cxviii 

1901. — Relazione degli studi accademici per 

Tanno 1900. (18 Gennaio) iv. 23. cvii 

1901. — Relazione della Commissione giudica- 
trice del Concorso per esperimenti di ri- 
medi contro la malattia degli olivi. (Cy- 
cloconium Oleaginum CosL) (13 Gennaio), iv. 23. cxix 

1901. Relazione della Commissione giudica- 
trice del Concorso per uno studio sull'an- 
ticipata o ritardata maturazione dei pro- 
dotti vegetali. (13 Gennaio) iv. 23. cxlv 

1901. Degli studi accademici per Tanno 1901. 

(1 Dicembre) iv. 24. lvi 

1902. — Degli studi accademici per Tanno 1902. 

(30 Novembre) iv. 25. lxxii 

1903. Le varietà locali di frumento del cir- 
condario di Firenze e la scelta razionale 

del seme. (5 Aprile) iv. 26. 150 

1903. La R. Accademia Economico-agraria 

dei Georgofili di Firenze, e le vicende del- 
l'agricoltura dal 1864 al 1903. — Brevi 
cenni. (7 Giugno) iv. 26." lvi 

1903. Degli studi accademici per Tanno 1903 

(22 Novembre) iv. ^6. xci 

Firidolfl Ricasoli barone Giovanni (Vedi Ri- 

casoli Firidolfi). 
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1871. Fontanelli prof. Carlo. Relazione sopra al- 
cune opere pervenute in dono all' Accade- 
mia. (13 Agosto) IV. 1. 148 

1872. — Relazione intorno ai lavori pervenuti 

in dono all'Accademia. (3 Marzo) rv. 2. 8 

1873. — Relazione intorno agli studi della Se- 
zione di Economia pubblica nell'anno 1872. 

(2 Marzo) iv. 3. 14 

1885. — Rapporto degli studi accademici e 
commemorazione dei soci defunti nell'anno 

1886. (13 Dicembre) iv. 8. cxxxix 

1886. — Rapporto degli studi accademici e 
commemorazione dei soci defunti nell'anno 

1886. (19 Dicembre) iv. 9. xxx 

1887. Rapporto degli studi accademici e 

commemorazione dei soci defunti nell'anno 

1887. (Il Dicembre) iv. 10. lix 

1888. — Relazione degli studi accademici e 
commemorazione dei soci defunti nell'anno 

1888. (23 Dicembre) iv. 11. xxvi 

1890. Rapporto degli studi accademici e 

commemorazione dei soci defunti nell'anno 

1889. (6 Gennaio) iv. 12. xxxix 

1854. Forti dott. Angiolo. Intorno ad un oculare 

Galileiano acromatico a due lenti. — E- 

stratto. (5 Febbraio) n. 8. 1. 483 

1862. Fossi Gio. Battista. Lettera al Presidente 
dell'Accademia, in nome della R. Camera 
di Commercio di Firenze, colla quale si 
autorizza l'Accademia a pubblicare negli 
Atti la deliberazione indetta a combattere 
l'adozione della proposta legge sul doppio 
tipo delle monete. (2 Marzo) N. s. 9. 216 

1877. Franebetti prof. Augusto. Discorso pronun- 
ziato in una adunanza tenuta nella Città 
di Siena per solennizzare il secondo cen- 
tenario delia nascita del celebre economista 
Sallustio Bandini. (19 Aprile). iv. 6. lxxvi 
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1884. Francbetti prof. Augusto. Relazione intorno 
allo Statuto organico della Pia Eredità Ca- 
stagnoli. (5 Ottobre) iv. 8. xliii 

1886. — Relazione intorno alle principali pub- 
blicazioni pervenute in dono all'Accademia. 
(4 Gennaio) , - . . . r iv. 8. lxi 

1886. — Seconda relazione della Commissione 
nominata per esaminare lo Statuto della 
Pia Eredità Castagnoli» intorno alla pro- 
posta di alcune modificazioni da introdurre 
nello Statuto stesso. (3 Maggio) iv. j8. cxvii 

1886. Relazione intorno alle principali pub- 
blicazioni pervenute in dono all'Accademia 
nell'anno 1886. (18 Dicembre) iv. 8. cliv 

1886. Relazione intorno alle principali pub- 
blicazioni pervenute in dono all'Accademia 

nell'anno 1886. (19 Dicembre) iv. 9. xlvi 

1887. — Relazione in tomo alle principali pub- 
blicazioni pervenute in dono all'Accademia 

nell'anno 1887. (11 Dicembre). iv. 10. lxix 

1888. — Relazione intorno alle principali pub- 
blicazioni pervenute in dono all'Accademia 

nell'anno 1888. (23 Dicembre) iv. 11. XLii 

1890. — Relazione intorno alle principali pub- 
blicazioni pervenute in dono all'Accademia 

nell'anno 1889. (6 Gennaio) iv. 12. Lviii 

1860. . — Relazione intomo agli studi accade* 
mici ed alle principali opere pervenute in 
dono all' Accademia , e commemorazione 
dei Soci defunti nell'anno 1890. (7 Di- 
cembre) iv. 13. xxi 

1891. — Relazione degli studi accademici e 
commemorazione dei Soci defunti nell'anno 

1891. (13 Dicembre) iv. 14. xxvm 

1892. — Relazione degli studi accademici e 
commemorazione dei Soci defunti nell'anno 

1892. (11 2?*c6m6rc) iv. 16. xxviii 

1894. — Relazione degli studi accademici e 
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commemorazione dei Soci defunti nell'anno 

1893. (14 Gennaio) iv. 16. xxxiv 

1896. Frftiichettl prof. Augusto. Belazione degli 
studi accademici e commemorazione dei 
Soci defunti nell'anno 1894. (6 Gennaio)., iv. 17. xxi 

1895. Relazione degli studi accademici nel- 
l'anno 1895. (22 Dicembre) iv. 18 xxxvir 

1896. — Belazione degli studi accademici e 
commemorazione dei Soci defunti nell'anno 

1896. {13 Dicembre) iv. 19. xlu 

1897. Intorno all'Opera intitolata Caurs d^É- 

cofwmie Politique professe à l' Universitó 
de Iiausanne par Vilfredo Pareto (Lau- 
sanne, Bouge ed, 2 voL). (4 Aprile) ...... iv. 20. 124 

1898. — Relazione degli studi accademici e 
commemorazione dei Soci defunti nell'anno 

1897. (16 Gennaio] iv. 20. xxxii 

1898. — Belazione degli studi accademici e 

commemorazione dei Soci defunti nell'anno 

1898. (il Dicembre) iv. 21. Lxi 

1900. Belazione degli studi accademici e 

commemorazione di un Socio defunto nel- 

r anno 1899. (14 Gennaio) iv. 22. xlix 

1901. — Belazione degli studi accademici e 
commemorazione dei Soci defunti nell'anno 

1900. (13 Gennaio) iv. 23. lxviii 

1901* — Belazione degli studi accademici e 

commemorazione dei Soci defunti nell'anno 

1901. (l Dicembre) iv. 24. XLiv 

1902. — Belazione degli studi accademici e 
commemorazione dei Soci defunti nell'anno 

1902. (30 Novembre) iv. 25. xlix 

1903. — Breve notizia storica sulle vicende del- 
l'Accademia e specialmente sul suo indirizzo 

economico dal 1854 al 1903. (7 Giugno).., iv. 26. xxxix 
1908. — Belazione degli studi accademici e 
commemorazione dei Soci defunti nell'anno 

190&. (22 Novembre) iv. 26. Lxxm 
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1854. Francolini prof. Felice. Stime morte. Qua- 
lificazione e norme della valutazione loro, 
nei rapporti di venditore a compratore e 

di proprietario a colono. (8 Gennaio) N.s. 1. 349 

1855. — Rapporto sul libro del sig. ing. Carlo 
Giorgini, ove si discorre dei Fiumi nei 
tronchi sassosi, e delFArno nel piano di 

Firenze. (4 Marzo) n. s. 2. 171 

1856. — Analisi del nuovo libro del Socio 
corrispondente comm. Alessandro Ci aldi, 

intomo al Porto di Livorno. (13 Aprile).. N.s. 3. 188^ 
1856. — Avvertenze sulle stime di Boschi. (6 

Luglio) N. 8. 3. 315 

1858. — Rapporto sulla memoria di P. Paleo- 
capa che ha per titolo : Considerazioni sul 
protendimento delle spiagge, e sull* insabbia- 
mento dei porti deW Adriatico. {1 Febbraio) n.s. 5. 127 

1858. — Sommario dell^opera del Socio corri- 
spondente comm. Alessandro Cialdi, sul 
moto ondoso del mare e sulle correnti di 

esso. (2 Maggio) n.s. 5. 236 

1859. — Suirordinamento degli studi per Tln- 

gegnere. (5 Giugno) N.s. 6. 168 

1861. — Del Catasto e della tassa personale in 

Toscana. Rapporto. (14 Luglio) N. s. 8. 283 

1861. — Relazione sul libro del comm. Ales- 
sandro Cialdi che ha per titolo : Sintesi di 
fatti per dimostrare come il moto ondoso 
del mare anziché la corrente littorale è la 
cagione precipua del protendimento delle 
spiagge e della ostruzione dei porti, ap- 
plicandone il risultamento aW ingresso del 
Bosforo di Suez nella Rada di Pelusio, 

(11 Agosto) N. s. 8. 407 

1862. — Delle acque potabili. (19 Gennaio). . . n. s. 9. 20 
1862. — Presentazione del Manuale di Idrodi- 
namica deiring. Francesco Colombani. (16 

Febbraio) n. s. 9. 43- 
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1863. Franeollni prof. Felice. Memoria letta ren- 
dendo conto del disegno presentato dal com- 
mendator Alessandro Cialdi per Tingran- 
dimento del Porto di Civitavecchia, e del 
parere del senatore Paleocapa sul Rego- 
lamento del Tibisco. (23 Agosto) . n, s. 10. 414 

1864. Sulla memoria relativa alla cultura 

dei boschi, scritta dal parroco Diaccini ; 
sulla memoria in consimile argomento del 
sig. Francesco Meguscher; sull'impor- 
tanza del mantenimento dei boschi del sig. 
Florbno ; sul Progetto di Jegge forestale ; 

— Relazione. (13 Marzo) N. s. 11. 92 

1867. Breve relazione del libro sul moto on- 
doso del mare, del comm. Alessandro 

Cialdi. (24 Febbraio) n. 8. 14. 81 

1868. Sul regolamento delFArno, proposto 

da Alessandro Mampieki, e sulla stabile 
sistemazione della Valdichiana proposta dal- 
l'Ispettore Possenti — Relazione. (1 Marzo) n. s. 16. 84 

1871. Intorno ad un Libro del comm. Cialdi 

sui Porti-Canali, ad una statistica di Fie- 
sole del sig. Salvatore Sborgi, e ad una 
Pianta topografica dello stesso comune, del- 
l' ing. Maiorfi — Relazione. (13 Agosto), . iv. 1. 164 

1874. Della legge sulle espropriazioni mo- 
tivate dai lavori di pubblica utilità del 
25 giugno 1865 e degli inconvenienti che 
si riscontrano nella sua applicazione. (1 
Marzo) iv. 4. 107 

1877. — Sui quesiti proposti dalla R. Accade- 
mia dei Georgofili a proposito della Legge 
Forestale approvata dalla Camera dei de- 
putati. Considerazioni iv. 6. 28& 

1889. Le condizioni economiche del suolo 

d' Italia giustificano le querimonie dei suoi 

^To^AetATÌ» (Settembre) iv. 12. 380 

1898. Studio sulla opportunità e misura di 
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alcune condizioni essenziali nel patto co- 
lonico. (8 Gennaio) iv. 16. 16 

1895. Francolini prof. Felice. Del Catasto pro- 
batorio in relazione ai libri fondiari e alla 
legge di perequazione 19 marzo 1886. (3 
Febbraio) iv. 18. 22 

1864. Fnncli Tommaso. Sopra una nuova forma 

da darsi agli uffizi di garanzia. (19 Giugno). N. s. li. 203 

1856. GalsTAnetti aw. Giuseppe. Di una società 
da istituirsi in Toscana per la reciproca 
assicurazione contro i danni cagionati dalla 
grandine. Proposta fatta alla Società dei 
Curiosi della natura residente in Colle di 
Valdelsa, e da questa Società partecipata 
all'Accademia dei Georgofili. (28 Dicembre) N. 8. 4. 257 

1897. Galloni ing. Luigi. Studi tecnico-economici 
di cultura forestale — Memoria presentata 
al Concorso per uno Studio sulla produ- 
zione forestale e dichiarata meritevole della 
inserzione negli Atti iv. 20. 307 

1853. Gera dott. Francesco. Brano di lettera re- 
lativa alla pubblicazione fatta dal sig. Ma- 
spero del di lui vantato rimedio contro la 
malattia delle uve. (10 Luglio) N. s. 

1854. Nuovo rimedio contro il verme del 

granturco N. 8. 

1858. Ginori-Llsei march. Lorenzo. Delle servitù 

di pascolo, legnatico, ecc. (7 Febbraio) ... N, 8. 

1864. Giordano cav. Eugenio. Sunto di una me- 
moria intorno al modo di coltivare la robbia 
nel salernitano. (13 Marzo) ...... ^ n. s. 

1886. Golfkrelli prof. Innocenzo. Il lavoro ma- 
nuale nelle scuole inferiori. (4 Aprile),,,. iv. 

1887. Relazione della Commissione giudica- 
trice del Concorso sui miglioramenti intro- 
dotti nell'oleificio nell'ultimo decennio. (3 

Luglio) IV. 10. XLi 

1889. — Relazione della Commissione giudica- 
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trice del Concorso sui più rilevanti miglio- 
ramenti introdotti nella preparazione del- 
l'olio di oliva. (7 Luglio) iv. 12. 316 

1897. Goliàrelli prof. Innocenzo. Sulla istruzione 

1 igO 
professionale. (9 e 16 Maggio) iv. 20. < j^gg 

1898. — Sulla opportunità d'istituire in Fi- 
renze una scuola di arti e mestieri. (20 

Marzo) iv. 21. 1 

1898. — Brevi cenni sopra alcune modifica- 
zioni introdotte nell'anemometro di Combes. 
(6 Giugno) iv. 21. 165 

1898. — La suoneria del E. P. G. B. Embriaco 
Domenicano nella storia della misurazione 

del tempo. (7 Agosto) iv. 21. 287 

1899. — Sull'opportunità di una sollecita ri- 
forma nella istruzione secondaria. (5 Marzo 

q2 Luglio) IV. 22. 259 

1903. — Sulla benefica influenza della istru- 
zione scientifica e tecnica sulle industrie. 
(4 Gemiaio) iv. 26. 79 

1903. Gori avv. Agostino. Sul vincolo forestale. 

(1 Marzo) iv. 26. 64 

1866. Ciotti dott. Aurelio. Considerazioni sul com- 
mercio delle opere di pittura e scultura 
che sono proprietà dei privati, (6 Maggio), N. a. 13. 172 

1869. — Sulle condizioni della mezzeria in To- 
scana. (9 Maggio) n. s. 16. 77 

1874. — Prefazione che precede la pubblica- 
zione delle tre Memorie dell'aw. Vincenzo 
Salvagnoli sulla mezzeria iv. 4. 171 

1886. — Elogio del conte Giovanni Arrivabene. 

(1 Marzo) iv. 8. 87 

1887. — L'ufficio che possono avere certe Ac- 
cademie scientifiche in un governo libero. 
(Preparazione dell'opinione e della volontà 

popolare). (4 Settembre) iv. 10. 161 

1901. — Del barone Giovanni Ricasoli-Firidolfi. 

— Commemorazione. (1 Dicembre) iv. 24. 287 
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1861. Gotì prof. Gilberto. Della proprietà» e più 
specialmente della proprietà intellettuale. 

— Pensieri, (17 Maggio) n. s. 8. 239 

1867. Della proprietà intellettuale. — Con- 
siderazioni. (32 Settembre) N. s. 14. 211 

1901. Grattarola prof. Giuseppe. Prime note sulla 

lignite del Valdamo (3 Febbraio) iv. 24. 55 

1901. Grazd prof. Vittorio. Importanza del senso 
dell'olfatto in varie industrie agricole e 
presentazione del suo olfattometro. (3 Feb- 
braio) IV. 24. 41 

1886. Giiarini conte Giovanni. Delle condizioni 
attuali della viticultura e della vinifica- 
zione in Italia considerate dal punto di 
vista dell'interesse dei proprietari e del 

paese. (9 Maggio) iv. 9. 177 

Gnarinoni (de') dott. Bernardino. (Vedi Ba- 
roni de' Guarinoni). 

1862. Goerrl prof. Luigi. Dei saggi analitici di 

frutti di cereali. (6 Luglio) N. s. 9. 278 

1888. Gnieciardini conte Francesco. Gli ingrassi 
artificiali nella cultura del frumento. (2 
Settembre) iv. 11. 546 

1889. Nuovi esperimenti di ingrassi artificiali 

nella cultura del frumento, (l Settembre) . iv. 12. 347 

1896. Un bosco ceduo in Toscana. Notizie di 

cultura forestale. (12 Gennaio) iv. 19. 40 

1899. — La barbabietola da zucchero nell'agri- 
coltura toscana. (7 Magyo) iv. 22. 95 

1899. Cultura moderna del l'rumento. (5 No- 
vembre) IV. 22. 335 

1886. Jéhan de Johannis prof. Arturo. Della sta- 
tistica e del suo ufiicio. (9 Maggio) iv. 9. 197 

1887. — Intorno al dazio sui Qereali. (19 Giw^;w), iv. 10. 96 

1888. Rapporto della Commissione incari- 
cata di riferire intomo al voto relativo alla 
proroga del trattato di Commercio stipu- 
lato colla Francia nel 1881. (19 Febbraio) iv. 11. 91 
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1889. Jéban de Johannis prof. Arturo. Sulla im- 
portanza degli studi demografici. (7 Aprile), iv. 12. 169 

1889. — Proposta di studi statistici sull'Agri- 
coltura Italiana. (2 Giugno) iv. 12. 289 

1890. — La Statistica e l'Agricoltura (22 Giu- 
gno) IV. 18. 213 

1891. — Sulle statistiche dell'Agricoltura. (1 

Marzo) iv. 14. 21 

1891. — L'Insegnamento e lo Stato. Discorso 
inaugurale dell'anno scolastico 1891-92, letto 
alla Scuola di Scienze Sociali (Istituto Ce- 
sare Alfieri) in Firenze. (8 Novembre) iv. 16, 239 

1892. — Lo Stato e l'Insegnamento. (3 Aprile), iv. 15. 265 
1896. — Sui rapporti tra Capitale e Lavoro. 

(7 Luglio) IV. 18. 124 

1896. — Sui rapporti tra Capitale e Lavoro. 

(12 Gennaio) iv. 19. 1 

1898. — Sono io socialista? (20 3frtr«>) iv. 21. 129 

1899. — Prima nota di Demografia italiana. 

(3 Dicembre) iv. 22. 379 

1900. — Prima nota di Demografia italiana. 

(Seconda parte) (24 Giugno) iv. 23. 267 

1902. — Sulla rinnovazione dei trattati di com- 
mercio. (2 Febbraio) iv. 25. 83 

1902. — Terza nota di Demografia italiana. (6 

Aprile) IV. 26. 393 

1854. Lambruschini ab. BaiFaello. Della necessità 
di congiungere lo studio delle lettere con 
lo stadio delle Scienze» per chi voglia am- 
maestrare il popolo nell'Agricoltura e nelle 
arti. (6 Agosto) , * N. s. 1, 659 

1854. — Elogio del Socio ordinario Pietro Mu- 

NiccHi (31 Dicembre) N. s. 2. 41 

1856. — Comunicazione di alcuni saggi di una 

varietà di avena e di segale .• n. s. 3. viii 

1856. — Lettera al Segretario del Carteggio 
intorno alla malattia delle farfalle. (7 Feb- 
braio) N. 8. 3. xxni 
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1856. Lambroschini ab. Raffaello. Lettera al Se- 
gretario del Carteggio intorno alla malattia 

delle farfalle. (4 Luglio) n. s. 8. xcv 

1867. — Dell'insegnamento delFAgricoltura in 

Toscana. (8 Marao) N. s. 4. 237 

1857. Rapporto della Deputazione alla quale 

è stato commesso di esaminare uno scritto 
del Sig.Marsilli di Royeredo intomo all'alle- 

vare i bachi da seta in Autunno. (10 Maggio) N. s. 4. 856- 

1857. — Rapporto della Commissione deputata 
dall'Accademia a studiare e riferire intomo 
alle riforme desiderabili delle presenti leggi 
Ipotecarie. (20 Settembre) n. s. 4. 461 

1858. — Relazione intorno all'opuscolo del prof. 
Grimblli, intitolato: Zolfo e Carbone quali 
disinfettanti per V allevamento migliore 

dei ba^hi da seta, (8 Agosto) n. s. 6. 83T 

1859. — Dei fanciulli poveri. (Necessità e modi 
di toglierli all'abbandono in cui abbruti- 
scono). (5 Givano) N. 8. 6. 155 

1861. — Di alcune particolarità osservate nel- 
l'andamento de' bachi da seta nella passata 
primavera, {li Agosto) N.s. 8. 421 

1861. — Elogio del Socio onorario conte di 

Cavour. (6 Ottobre) n. s. 8. 9^ 

1862. — Sulla proposta di legge presentata alla 
Camera dei deputati per dar corso legale 
alle monete d'oro secondo il valor nomi- 
nale. (16 Febbraio) n. s. 9. 69' 

1864. — Elogio del socio corrispondente Giam- 
pietro ViBUSSBUX. (17 Gennaio) N. s. 11. 28^ 

1865. — Discorso letto nell'assumere la presi- 
denza dell'Accademia. (25 Giugno) N. s. 12. 105 

1866. — Elogio del march. Cosimo Ridolfl 

(21 Gennaio) n. a. 13, 27 

1866. — Lettera alla Camera dei deputati in- 
tomo alla proposta di legge per una tassa 
sull'imbottato. (25 Marzo) N. s. 18. Lxii; 
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1866. Lambnisctaini ab. Raffaello. Sopra i danni 
d^ma legge forestale. (10 Giugno) 

1867, — Sulla legge intorno ai pesi e alle mi- 
sure metriche. (12 Maggio) n. s, 

1870. Discorso letto nell'adunanza solenne, 

intomo agli antichi e nuovi statuti. (22 
Maggio) N. s 

1871. — Lettera al march. Luigi Ridolfi pre- 
sidente delFAccademia intomo al valore 
tecnico e morale della mezzeria, per occa- 
sione delle conferenze sulla colonia par- 
ziaria. {Settembre) iv 

1892. Laudi cav. Emilio. Relazione sulle espe- 
rienze fatte nella fattoria di Leccio a Strada 
(Chianti) sulla coltivazione della vite ame- 
ricana Riparia selvatica. (7 Febbraio) .... 

1893. — Abolizione delle Camere di commercio 
in Italia. (5 Febbraio) iv. 

1885. Lawley comm. Francesco. L'avvenire della 
nostra viticultura di fronte ad una inva- 
sione generale della fillossera. (3 Maggio), 

1888. — Sulla concimazione della vite. (8 Aprile) 

1888. Relazione sul libro di F. Sahut, che 

tratta dello adattamento delle viti ameri- 
cane» al terreno, ed al clima. (6 Maggio) . . 
— Lisci march. Lorenzo. (Vedi Ginori-Lisci). 

1864. Litta Modiglioni Adolfo. Lettera a nome 
della Società agraria di Lombardia intomo 
alla peste bovina. (18 Gentiaio) 

1865. Lotteri Federigo. Lettera al Ministero di 
agricoltura e commercio colla quale tra- 
smette alcuni saggi di seta che si produce 
nell'Assam da un baco che si nutrisce della 
Tetranthera, e dal Ministero inviati al- 
l'Accademia. (2 Novembre) n. s. 

1886. Lnctaini prof. Odoardo. Le nuove forme di 
credito in favore dell'agricoltura. (8 Marzo) iv. 

1886. Appendice al discorso pronunziato alla 
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16. 233 

1. 240 
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IV. 11. 369 



N.S. 11. XX 
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1888. 
1893. 

1895. 

1896. 



1897. — 



.1863. 



1886. 
1889. 
1854. 

1855. 
1855. 



Conferenza intorno alla proposta di un pri- 
vilegio da concedersi al sovventore di de- 
naro per i miglioramenti agrari iv. 9. 377 

Luciani prof. Luigi. Sui fenomeni respiratori 

delle uova del bombice del gelso. (8 Gennaio) iv. 11, 1 

Sui fenomeni respiratori della crisa- 
lide del bombice del gelso. — Ricerche 
preliminari. (6 Marzo) iv. 16. 62 

— e Lo Monaco dott, D. Sui fenomeni 
respiratori delle larve del bombice del gelso. 

(3 Marzo) iv. 18. 39 

— e Tarnili dott, L. Il peso dei bozzoli 
del bombice del gelso» dall'inizio della loro 
tessitura alla nascita delle farfalle. — Nota 

pratica sperimentale. (5 Maggio) iv. 18. 89 

* Dei mezzi di sterilizzazione delle 
bigattiere. — Ricerche sperimentali. (3 

Gennaio] iv. 20. 1 

Mai pievano Francesco. Rapporto di una 
Commissione eletta dalla Deputazione or- 
dinaria incaricata di sperimentare la mac- 
china tribbiatrice introdotta dal sig. cav. 
Guido Giuntini nella sua tenuta di Parrina 

nell'Agro Orbetellano N. 8. 1. 495 

Malfatti prof. Bartolommeo. Sui dibosca- 
menti. — Note geografiche. (7 Febbraio)., iv. 9. 18 

— Di alcuni recenti studi sull'agricol- 
tura giapponese. (2 Giugno}. iv. 12. 231 

Manganotti dott. Antonio. Lettera intorno 

ad una spiga di grano attaccata dalla ma- 
lattia, conosciuta nel Nord di Europa, col 
nome di Rachitide. (4 Luglio) N. s. 1. 470 

Intorno al metodo tenuto per sospen- 
dere la trasformazione delle crisalidi del 

Bombyx Cynthia in farfalle n. s. 2. cxvi 

Manteri prof. Vincenzo. Rapporto sopra i 
diversi campioni di roccie e combustibili 
fossili della provincia senese. (16 Settembre) N. b. 2. 514 - ■ 
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1891. Marangroni prof. Carlo. Nuovo progetto di 

sistemazione dell'Adige. (1 Febbraio) iv. 14. 9 

1891. Bonificazione delle paludi colla delta- 

zione razionale. (5 Aprile) IV. 14. 103 

1892. — Eeplica alle considerazioni e proposte 
del prof. G. Cavanna intorno ai programmi 
per rinsegnamento della Storia Naturale 

nelle scuole classiche. (6 Marzo) iv. 16. 213 

1896. — Ricerca delle larve minatrici nelle 
piante per mezzo dei raggi X di Rontgen. 

(3 Maggio) iv. 19. 191 

1899. Sui mezzi per combattere la gran- 
dine. (6 Febbraio) iv. 22. 1 

1899. — Brano di lettera del sig, Albert Sti- 
GER, comunicato all'Accademia a comple- 
mento della conferenza sui mezzi per com- 
battere la grandine. (5 Marzo) iv. 22. 19 

1899. — Fantasie sulla grandine. (7 Maggio).. iv. 22. 125 
1899. — Quanto costa il Wetterschiessen ? (cioè 

lo sparare contro i temporali). (7 Maggio). iv. 22. 130 

1899. Risultati degli spari contro la gran- 
dine nel 1899 al primo Congresso di Ca- 
salmonferrato. (3 Dicembre) iv. 22. 357 

1900. — La difesa contro le brine primaverili. 

(18 Marzo) iv. 23. 49 

1901. Gli spari contro la brina e la neve. 

(27 Gennaio) iv. 24. 22 

1901. — Un' idea sul debbio. (7 Luglio) iv. 24. . 234 

1902. — Sommoglaciali, o imoglaciali ? (5 Gen- 

ìiaio) IV. 25. 38 

1902. — Sul nefoscopio a prospettiva e sul pre- 
sagio dei temporali. (4 Maggio) iv. 25. 141 

1857. Marani Gio. Batta. Resoconto della Società 
Estense di assicurazione mutua contro i 
danni della grandine, con ischiarimenti. 

(8 Febbraio) n. s. 4. 275 

Marchetti dott. Antonio e avv. Vincenzo. 

(Vedi Salvagnoli-Marchetti). 



44 — 



Anno 

deUe 

Lbtturb 

ACCAD. 



Nome dbgli Autori, b titolo 

DELLB MbMORIE 



Indicazione 
della Serie 
del Volume 

e della Pagina 



— Marchi dott. E. (Vedi Vannuccini), 

1868. Marchi prof. Pietro. Sull'azione dello zolfo 
e dello iposolfito di soda nella malattia dei 

bachi da seta. -^ Breve nota. (14 Giugno), N. s. 10. 819 

1863. — Ultime osservazioni sull'azione del 
solfito ed iposolfito di soda nella malattia 

dei bachi da seta. (23 Agosto) N. s. 10. 464 

1864. — Brevi considerazioni sopra una sor- 
gente di errore nello studio dei corpuscoli 
della dominante atrofia dei filugelli. (8 

Maggio) N.B. 11. 167 

1864. — Nota statistica di un allevamento di 
bachi da seta, fatto nel B. Museo di Fi- 
renze nella primavera del 1864. (24 Giugno) N.B. 11. 208 

1866. Breve nota sopra due specie di Tenia 

e sulla Trichina spiralis. (18 Febbraio) ... N. B. 18. 146 

1867. — Sopra un nuovo metodo proposto per 
la confezione del seme da bachi da seta. 

— Rapporto. (24 Febbraio) n. s. 14. 188^ 

1869. — Ancora sulla Trichina e sui Cisticerchi, 
in relazione colla pubblica salute. Conside- 
razioni e proposte. (7 Marzo) n. s. 16. 68 

1871. — Delle apparenze microscopiche delle 
lane e dei peli di altri mammiferi. (16 
Luglio) IV. 1, 107 

1873. — Rapporto sopra alcuni bozzoli delle 
colonie agricole della Repubblica argen- 
tina. (18 Maggio) iv. 3. 19Q' 

1873. I Lofobranchi. (26 Maggio) iv. 3. 247 

1893. Marconi prof. Francesco. Il Petrarca nella 

storia dell'agricoltura. (7 Maggio) iv. 16. 18^* 

1868. Mariotti Filippo. Dell'arte e del commercio 
della paglia da cappelli, dalla loro origine 

fino ai tempi presenti. (25 Settembre) N.B. 1. 2(X) 

1864. — Intorno alle coltivazioni, industrie e 
commerci introdotti dal 1889 in poi nella 
R. Foresta Casentinese, ed alla influenza 
che lo stato morale ed economico di quelle 
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popolazioni ne ha risentito. Estratto. (2 

Aprile) N. 8. 1. 486 

1856. Mariotti Filippo. Delle esposizioni indu- 
striali e delle industrie toscane nel 1864. 

Estratto. (1 Luglio) N. 8. 2. 502 

1867. Marsilli F. T. Di un allevamento autun- 
nale di bachi da seta. — Osservazioni. (11 

. Gennaio) N.s. 4. 291 

1899. Martelli dott. Domenico. Natura mineralo- 
gica e composizione chimica della sabbia 
silicea di Tripalle presso Fauglia. (16 Gen- 
naio) IV. 22. 23 

1899. — Il carbonato di calcio contenuto in 
alcune terre della provincia di Pisa. (6 
Marzo) iv. 

1899. — Sulla composizione chimica del e Vino 
di Palma ». (16 Aprile) ; iv. 

1900. — Sui residui dei fondacci delle cisterne 
da olio di Calabria. (4 Febbraio) iv. 

1901. — Ricerche chimico-agrarie sul concime 
di capra (caprino). (3 Marzo) iv. 

1902. Dei grani raccolti in alcune isole del 

Mar Rosso e nella Colonia Eritrea. (5 Gen^ 
naio) IV. 

1902. — La Capraggine. (1 Giugno) iv. 

1857. Marznootal avv. Celso. Rapporto sul libro 
intitolato Dei Comunali. Ragionamento di 

Giovanni Massei, Imcca 1853. C19 Luglio), n. s. 4. 439 

1868. — Di un bello ed antico esempio di sa- 
pienza economica in Toscana. Comunica- 
zione. (2 Maggio) N. 8. 6. 220 

1861. — Rapporto della Commissione speciale, 
sulla Memoria relativa all'abolizione della 
pena di morte, letta dal soprintendente 
Francesco Bonaini nell'Adunanza del 12 
Maggio 1861. (6 Ottobre) n. s. 9. 310 

1863. — Elogio del dott. Napoleone Pini. (20 

Settembre) n. s. 10. 470 
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1903. Masoiil dott. Giulio. Sulla cosidetta e Ca- 
loria » lasciata nel terreno dalla erba me- 
dica nella Bassa Valle del Serchio. Studio 
preliminare. (1 Marzo) iv. 26. 244 

Vedi Montanari. 

— Mattencci Felice. (Vedi Barsanti Eugenio). 
1887. Mazzini cav. Carlo Massimiliano. Di alcune 

indagini sulle condizioni fisiche-organiche 

della classe agricola in Italia. (12 Giugno). iv. 10. 5B 

1890. L'Imposta fondiaria e il reddito netto 

dell'Agricoltura in Italia. Nota sulla pro- 
posta di studii statistici del prof, de Johan- 
xis. (4 Maggio). iv. 13. 125 

1897. — — La funzione economica e sociale del- 
Tassicurazione sulla vita. (7 Marzo) iv. 20. 9G 

1898. — L'assicurazione e la legislazione so- 
ciale. (7 Agosto) IV. 21. 266 

1901. — Eelazione della Commissione giudica- 
trice del Concorso per uno studio sulle re- 
lazioni che intercedono fra capitale e la- 
voro nella mezzeria Toscana. (8 Febbraio). 17. 25. xv 

1885. Michelacci pix>f. Augusto. Brevi cenni in- 
torno alle cause della Pellagra. (26 Lu- 
glio) IV. H. 323 

1885. Eelazione della Commissione nomi- 
nata per l'esame di due disegni di Legge 
per minorare le cause della Pellagra. (22 
Novembre) iv. 8. 607 

1864. Minghetti comm. Marco. Brano di una me- 
moria intorno ad alcune novità agrarie os- 
servate in Inghilterra, singolarmente, nella 
Tenuta di Tiptree dell'abile agronomo Sig. 
Mechi N. s. 1. 583 

1878. Minneei avv. Tommaso. Eelazione della 
Commissione giudicatrice del Concorso per 
il perfezionamento ed incremento della in- 
dustria enologica in Italia (30 Maggio). . . iv. 7. 1 

1886, — Il riordinamento degli Istituti di Cre- 
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dito in Italia in relazione al corso legale 

dei Biglietti di Banca. (1 Agosto) iv. 9. 243 

— Modigliani Adolfo (Vedi Litta Modigliani). 

— Mori Antonio (Vedi Sestini). 

1903. Montanari dott. Carlo e Masoni dott. Gliulio. 
Quantità di azoto nitrico che si trova in 
terreni coltivati con frumento ed erba me- 
dica durante il periodo vegetativo. (5 A- 
prile) IV. 26. 267 

1903. — Rapida determinazione dell' azoto ni- 
trico nei terreni. Nota. (29 Giugno) iv. 26. 321 

1895. Morena prof. Abele. Lettera colla quale 
accompagna venti esemplari dell'Opuscolo 
del Gianni intitolato i Trecconi, da Lui 
dato in luce e donati alF Accademia (8 

Giugno) iv. IH xix 

1896. Lettera colla quale fa omaggio all'Ac- 
cademia degli scritti economici del Fos- 

sombroni. (13 Giugno) iv. 19. xxxvil 

— Muricce (Di) prof. Francesco. (Vedi Carega 
di Muricce). 

1902. Nazari dott. Alessio. Il sangue del Bombix 

Mori allo stato larvale. (6 Luglio), ...."... iv. 25. 366 

1885. Nobili avv. Ferdinando. Questione agraria. 

(3 Maggio) iv. 8. 170 

1886. Disegno di una nuova forma di cre- 
dito a fine di coadiuvare l'incremento della 
ricchezza nazionale con gli aumenti e le 
migliorie da indurre sopra i fondi rustici 

ed urbani. (11 Aprile) iv. 9. 383 

1872. Pagni comm. Giuseppe. Dei Monti di Pietà e 

della loro riforma. Parte prima. (6 Maggio) iv. 2. 69 

1874. — Dei Monti di Pietà e della loro rifor- 
ma. Parte seconda. (6 Maggio) iv. 4. 78 

— Pannilini conte Augusto (Vedi De Gori Pan- 
nilini). 

1877. Pareto march. Vilfredo. Della Logica delle 

nuove Scuole economiche. (29 Aprile) iv. 5. 221 
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1886. Pareto march. Vilfredo. Se convenga fissare 
per legge un mìnimo al salario guadagnato 
e un massimo alla ricchezza speculata. (4 
Aprile) IV. 

1886, — Sulla recrudescenza della protezione 

doganale in Italia. (29 Maggio) iv. 

1889. — Perchè l'Economia Politica non gode 

favore presso il popolo ? (3 Febbraio) iv. 

1857. Parlatore prof. Filippo. Elogio del socio 
prof. Antonio Taroioni-Tozzbtti (27 Di- 
cembre) N. 8. 

1858. — Necrologia di Roberto Brown. (26 
Dicembre) n. s. 

1860. — Rapporto sui lavori accademici del- 
l'anno 1859. (8 Gennaio) n. s. 

1861. — Rapporto sugli. studi accademici del- 
l'anno 1860. (3 Febbraio) N. s. 

1863. — Rapporto intomo agli studi accade- 
mici nell'anno 1862. (25 Gennaio) n. s. 

1868. — Sopra alcune piccole industrie che si 

potrebbero promuovere in Italia. (8 Marzo), N. s. 

1868. — Sulla utilità di migliorare e di esten- 
dere in Italia la produzione delle fibre e 
sostanze tessili delle piante. (2 Febbraio), N. s. 

1869. — Elogio di Gaetano Baroni. (31 Gen- 
naio) N. s. 

1854. Passerini prof. Carlo. Notizie sullo svi- 
luppo delle farfalle, accoppiamento e de- 
posizione delle uova della Bombyx, o Sa- 
turnia, Cyntia Latr, (Gingilo) n. s. 

1854. — Parere intorno al nuovo rimedio con- 
tro il verme del granturco, proposto dal 
sig. Francesco Gbra n. s. 

1866, — Notizie Entomologiche ed Istoria di 
un insetto del genere Lixus, che vive nei 
fusti déìV Heraclenm Flavescens, del suo 
parasito, e del parasite di questo. (10 Feìj- 
braio) . • » . . • n. s. 
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1887. PaMerloi conte Napoleone. Sulle acque di 
pozzo di Firenze, ed in particolare sul- 

Tacqua potabile municipale. (3 Luglio) ... iv. 10. 117 

1888. Sulla quantità di olio contenuto nelle 

olive delle più comuni varietà delle cam- 
pagne fiorentine. (6 Febbraio) iv. 11. 281 

1888. — Bicerche chimiche sulla cenere di Coke 
e uso che potrebbe farsene in agricoltura. 

(ò Febbraio) iv. 11. 286 

1889. — Sulla concimazione in copertura del 
grano mediante concimi chimici e con ce- 
nere di coke. (3 Marzo) iv. 12. 136 

1892. — Sulla quantità di rame che si ritrova 
negli aceti ottenuti con vinaccie provenienti 
da viti trattate con poltiglia cupro-calcica. . 

(S Marzo) IV. 16. 221 

1893. Sopra uua materia colorante rossa atta 

alla tintura dei tessuti che può estuarsi 
dalle foglie della comune saggina. (8 Gen- 
naio) IV. 16. 52 

1894. — Sulla maturazione del frumento. (4 

Febbraio) iv. 17. 1 

1894. — Sopra Tazione dissolvente che alcune 
materie concimanti esercitano sulla potassa 
e su certi altri componenti del suolo. (4 

Febbraio), iv. 17. 16 

1894. Sul rame che si ritrova negli aceti 

ottenuti con vinaccie provenienti da viti 
trattate con poltiglia cupro-calcica. — (^e- 
conda nota), (8 Luglio) iv. 17. 144 

1894. Esperienze sopra l'alimentazione dei 

Bachi da seta con foglia aspersa con pol- 
tiglia cupro-calcica. (8 Luglio) iv. 17, 149 

1895. — Esperienze di concimazione del ta- 
bacco, istituite a Bettolio in Valdichiana 

nel 1894. (9 Giugno) iv. 18. 216 

1896. — Su di un nuovo carburatore nell'ap- 
parecchio per il gas installato nel labora- 
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torio di chimica della Scuola agraria di 

Scandicci. (9 Giugno) iv. 18, 233 

1895. Passerini conte Napoleone. Sul governo del 
vino come si pratica in Toscana. Memoria 
premiata dalla E. Accademia dei Georgofili 

neir adunanza del di 22 Dicembre 1895 ... iv. 18. 246 

1896. — Esperienze di preparazione dei vinelli 

col processo Muntz. (14 Giugno) iv. 19. 214 

1896. — Sopra la alimentazione dei bachi da 
seta con la foglia aspersa di poltiglia cu- 
pro-calcica. (14 Giugno) iv. 19. 220 

1897. — Esperienze comparative per combat- 
tere la peronospora della vite mediante 

solfato ed acetato di rame. (7 Febbraio) . . iv. 20. 89- 

1897. — Esperienze sul potere assorbente delle 
lettiere per il carbonato ammonico. (13 

Giugno) iv. 20. 261 

1898. Sulla composizione dei rami che colla 

potatura si asportano dal pesco. (6 Febbraio) iv. 21. 40 
1898. — Esperienze sulla coltivazione del ta- 
bacco istituite a Bettolle in Valdichiana 

negli anni 1895 e 1896. (6 Febbraio) iv. 21. 43 

189B. — Esperienze sopra la concimazione del 

frumento. (20 Marzo) iv. 21. 60 

1898. — ^ Su di un nuovo ebullometro. (3 -4pr//e; iv. 21. 149 
1698. — Di un nuovo Drosometro. — Deter- 
minazioni drosometriche eseguite durante 

ranno 1897. (3 Aprile) iv. 21. 826 

1899. — Modificazioni al solforatore per botti 

sceme. (ìb Gennaio) iv. 22. 37* 

1899. — Su di un Psicrometro portabile (psi- 

crometro fionda). (16 Gennaio) iv. 22. 41 

1899. — Sopra la composizione dei calcari al- 
beresi delle colline del fiorentino. (15 Geìi- 

naio) IV. 22. 44 

1899. — Esperienze sugli usi agricoli e dome- 
stici della formaldeide; sua azione sopra 
alcuni fermenti viventi. (16 Aprile) iv. 22. 20^ 
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1899. Passerini conte Napoleone. Esperienze sulla 
coltivazione delle barbabietole da zucchero 

istituite nel 1899. (3 Dicembre) iv. 22. 364 

19CX). — Belazione della Commissione giudica- 
trice sul concorso per una Monografìa po- 
polare sugli insetti che danneggiano gli 
alberi fruttiferi. (14 Gennaio) iv. 23. xxvi 

19CX). — Sulle cause che rendono le piante col- 
tivate oggi più che in passato soggette ai 
danni dei parassiti. (4 Febbraio) iv. 23. 1 

1900. Sui rapporti fra gli uccelli, gli insetti 

e le piante coltivate. — Proposte per la 

protezione della selvaggina. (4 Febbraio), . iv. 23. 15 

1900. — Esperienze per combattere la perono- 
spora della vite istituite nel 1899. (13 
Maggio) iv. 23. 64 

1900. Sul valore fertilizzante dello stalla- 
tico con lettiera di costole di tabacco. (2 
Dicembre) iv. 23. 327 

1900. Se, e per qual causa, coi fermenti se- 
lezionati si ottiene vino più ricco in alcool 
che coi fermenti naturali. — Esperienze 
eseguite nel 1898. (2 Dicembre) iv. 23. 331 

1900. — I fermenti selezionati applicati al go- 
verno del vino. (2 Dicembre) iv. 23. 337 

1900. — Su di alcuni fermenti selezionati ap- 
plicati isolatamente e simultaneamente al 
mosto. (2 Dicembre) iv. 23. 341 

1900. — e Fantechi P. Se le foglie di alcuni 
vitigni sieno capaci di comunicare al vino 
l'aroma speciale delle uve. — Esperienze. 

(2 Dicembre) iv. 23. 345 

1901. — Eelazione della Commissione giudica- 
trice del Concorso sul cosi detto arrabbia- 
ticcio, o calda fredda, del terreno. [18 Gen- 
naio) IV. 23. cxLii 

1901. — Sopra la pioggia melmosa (pioggia di 
sangue) caduta in Firenze la sera del 10 
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Marzo 1901, con una lettera del prof. Gio- 
vanni D'Achiardi. (13 Aprile) iv. 24. 137 

1901. PMserlnl conte Napoleone. Sopra la com- 
posizione dei residui degli stracci di lana 

trattati cogli acidi. (13 Aprile) iv. 24. 164 

1902. Sopra la ricchezza in azoto dei semi 

di lupino che si usano come concime. — 

Nota. (1 Giugno) tv. 25. 331 

1902. — Sopra la quantità di olio contenuto 
nelle olive delle più comuni varietà delle 
campagne fiorentine. — Terza nota. (1 

Giugno) iv. 26. 841 

1903. — Sulla vinificazione con mosto steriliz- 
zato mediante solfiti e con fermenti adat- 
tati al mezzo solforoso. — Nota. (21 Giugno) iv. 26. 296 

1903. ^— Sopra la aderenza della poltiglia cu- 
pro-calcica alle foglie delle viti. — Nota. 
(21 Giugno) iv. 26. 300 

1908. — Contributo allo studio della composi- 
zione chimica delle roccie della Toscana. — 
Seconda noia, — Le sabbie gialle, volgar- 
mente € tufi ». — Ricerche. (21 Giugno) . iv. 26. 306 

1900. Peglion dott. Vittorio. Sulle cause della 
resistenza delle viti americane alla Fillos- 
sera. — Memoria premiata nel Concorso 
bandito in occasione dell'Esposizione in- 
temazionale fillosserica di Casalmonferrato iv. 23. 188 

1902, — Gli scopazzi, o Hexembesen di luni- 
perus macrocarpa, cagionati da Gymno- 
sporangium davariae forme. (1 Giugno), . . iv, 26. 197 

1902. — Malattia del Cyclamen cagionata da 

Heterodera radicicola. (1 Giugno). iv. 25. 201 

1902. Pegna cav. Giulio. Note sulla legislazione 

agraria. (2 Febbraio) iv. 25. 62 

1866. Pelli-Fabbroni avv. Giuseppe. Eesoconto 
dell'opuscolo del sig. prof. Gius. Osenoa, 
sul contratto colonico. (4 Marzo) n. 8. 2. 218 

1864. Del Trattato di Morale e d'Economia 
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politica ad uso degli operai, di G. G. Ea- 
PBT, tradotto da F. D. M., per cura del prof. 
Dino Carina. — Rapporto. (24 Luglio), . . N. s. 11. 162 

1866. Pelli-Fabbronl aw. Giuseppe. Rapporto 
della Deputazione ordinaria sul Concorso 
per la fabbricazione dei materiali da co- 
struzione, in terra, cotta vuoti e leggieri. 

(25 Giugno) n.s. 12. 118 

1867. — Degli studi della R. Accademia dei 
GeorgofiU sulla mezzeria in Toscana ; Rap- 
porto. (10 Febbraio) n.s. 14. 39 

1869. ^— Proposte sulla formazione di una So- 
cietà per la manifattura e per lo smercio 
all'estero dei vini toscani. (7 Marzo) N. s. 16. 55 

1857. Pelll-FabbroDi cons. Leopoldo. Alcune os- 
servazioni intomo ad una Memoria^ inse- 
rita nel Voi. IV della continuazione degli 
Atti di questa Accademia : che ha per ar- 
gomento € La presente crisi monetaria 
rispetto alla Toscana ». (4 Ottobre) n. s. 5. 101 

1867. Pemzii comm. Ubaldino. Elogio del prof. 

Filippo Nesti. (4 Gennaio) n. s. 4. 84 

1857. — Di due opere aventi per titolo, Tuna 
€ Budgets économiques des Classes ou- 
vrières, par M, Ducpetiaux », e l'altra 
€ Les ouvriers europèe fis, par M. Leplay » . 
(7 Giugno) N. s. 4. 507 

1861. — Elogio del march. Francesco Maria 

Gentile Farinola. (3 Febbraio) n. s. 8. 26 

1878, Le acque motrici e l'industria in Fi- 
renze. — Esposizione di alcuni progetti 
per l'attivazione di opifici industriali ani- . 
mati dalle acque dell'Amo e dei modi pra- 
tici di recarli ad effetto. (8 Settembre). ... iv. 7. 121 

1886. — Intorno al Commercio delle derrate 
alimentari, e specialmente di esportazione, 
in relazione con le condizioni del loro tra- 
sporto sulle Strade Ferrate. (8 Febbraio), . iv. 8. 1 
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1874. Pestellinl aw. Ippolito. Sull'uso delle nubi 
artificiali a difesa delle brinate. (17 Mag- 
gio) IV. 4. 86 

1884. — Relazione sul parere richiesto all'Ac- 
cademia intorno allo Statuto organico del- 
l'Istituto Vegni (Scuola pratica di agricol- 
tura). (5 Ottobre) iv. 8. xxxiv 

1885. Degli Elementi che concorrono alla 

formazione del tipo nei vini — della sua 
costanza ed uniformità e della unificazione 
del medesimo come mezzo più adatto a 
dare alla produzione dei vini il vero ca- 
rattere d'industria nazionale. (9 Agosto) . . iv. 

1888. — La Cantina Sociale di Bagno a Bipoli. 

(2 Settembre) iv. 

1895. — La monta dei Tori di fronte alla Leg- 
ge sulla tassa di Ricchezza mobile. (1 l^et- 
tembre) iv. 

1899. Commemorazione del march. Vittorio 

Degli Albizi (25 Giugno) iv. 

1900. — Relazione sulle modificazioni appor- 
tate allo Statuto organico dell'Eredità agri- 
cola Castagnoli di Scansano. (18 Marzo). iv. 

1900. — Parole lette in commemorazione di 
S. M. il Re Umberto I. (18 Novembre), ... iv. 

1901. — Note ed osservazioni sulla brinata 
della notte dal 18 al 19 Aprile 1901. (5 

Maggio) iv. 24. 172 

1855. Petiini cav. Luigi. Comunicazione intomo 
ai resultati delle sue esperienze di con- 
fronto fra lo strettoio da olio usato comu- 
nemente, con quello costruito tutto in ferro 
dal Sig. G. B. CosiMiNi n. s. 2. lxxxi 

1863. — Sunto di una lettera scritta al Presi- 
dente dell'Accademia, intorno alla vendita 
de' beni demaniali della Val di Chiana. [12 
Aprile) N.B. 10. 253 

1897. — Studi sulla produzione forestale. Me- 
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moria presentata al Concorso per uno stu- 
dio sulla produzione forestale e dichiarata 

meritevole della inserzione degli Atti iv. 20. 275 

1857. Piceinettl ing. Giovanni. Dubbi agli Agro- 
nomi. (6 Aprile) n. s. 4. 298 

1867. — Dubbi agli Agronomi. Memoria II. (28 

Giugno) n. s. 4. 899 

1868, — Dubbi agli Agronomi. Memoria III. 

(7 Marzo) n. s. 6. 223 

1861. Piccioli Ferdinando. Del primo allevamento 
in Firenze della nuova specie di Baco da 
Seta, che si nutre delle foglie dell'Ailanto 
{Aylanthus glandulosa). Belazione. (14 Lu- 
glio) N. s. 8. 387 

1854. Poggi senatore Enrico. Dubbi intomo alla 
utilità delle istituzioni di credito fondiario 
in Toscana. (7 Maggio) N. s. 1. 543 

1865. — Dei pericoli e delle difficoltà a cui an- 
derebbero incontro i proprietari di terre, so- 
spendendo il sistema di mezzeria, per pra- 
ticare attualmente la riforma dei metodi di 

cultura. Brevi osservazioni. (14 Gennaio) . n. s. 2. 62 

1856. — Brevi notizie intomo la Società Mutua 
Estense di Assicurazione contro i danni 

della grandine. (4 Maggio) N. 8. 8. 217 

1857. Intorno alla proposta di una Società 

toscana di mutua assicurazione contro i 
danni della Grandine, fatta dalla Società 

dei Curiosi della Natura di Colle. (5 Aprile). K. s. 4. 261 

1866. Poggi architetto Giuseppe. Delle condizioni 
di Firenze rispetto alle sue acque potabili. 

(7 Settembre) n. s. 4. 60 

1859. — Bapporto di due memorie del Socio 
corrispondente Cosimo Giachi, aventi per 
argomento; la prima: La difettosa Am^ 
ministrazione in Toscana delle tenute, o 
fattorie, fatte valere col sistema di colonia ; 
e il modo di correggerla, o almeno di mi- 
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gliorarla. La seconda: Alcune idee sulla 
formazione d'uno stabilimento idrometrico 
e sulla direzione generale dei fiumi del 

dipartimento dell* Arno. (9 Gennaio) N. s. 

1869. Poggi architetto Giuseppe. Dei provvedi- 
menti necessari a prendersi dai Comuni 
onde i lavori siano deliberati e commessi 
secondo la maggiore utilità dei Comunisti. 
(16 Agosto) N. 8. 

1861. — Necessità del giudizio dei Collegi Ar- 
tistici e della pubblicazione dei loro giudizi 
prima dell'esecuzione delle opere pubbliche. 

(17 Febbraio) n. s. 

1862. — Dei pubblici Mercati in Firenze. (23 
Marzo) n. s. 

1864. — Sul progetto di espropriazione per con- 
seguire la conservazione dei Monumenti. 
(26 Settembre) n. s. 

1886. Poggi aw. Giuseppe. Osservazioni intomo 
al progetto di un nuovo Codice penale. (7 
Giugno) iv. 

1898. — Osservazioni critiche intomo all'Ar- 

tic. 868 del Codice Penale italiano (1 Maggio) iv. 

1868. Politeci prof. Egidio. Sulla facoltà assor- 
bente della terra arabile, e sul modo d'agire 
delle radici delle piante a contatto dei 
materiali inorganici del suolo. (8 Ottobre), n. s. 

1861. — Sull'ascensione ,e discensione delle so- 
stanze solubili contenute nel suolo. Estratto, n. s. 

1887. Proeaeei cav. Pietro. Alcune idee sulla istru- 
zione agraria e più specialmente su quella 
che può essere adatta ai contadini. (13 
Marzo) rv. 

1889. — Le Scuole pratiche di Agricoltura. (1 

Settembre) iv. 

1896. — Della vita e degli scritti di Enrico 

I^oggi- (7 Luglio) IV. 

1898. — Le Camere di Agricoltura. (3 Luglio), iv. 
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1901. Procaed cav. Pietro. La tenuta di S. Ve- 
nanzio nell'Umbria. (7 Luglio) iv. 24. 228 

1906. — La cooperazione e il conte di Cham- 

brun. (17 Maggio) iv. 26. 223 

1869. Puliti dott. Leto. Della popolazione e del 
movimento dello Stato civile in Firenze, 
durante il triennio 1866-68. (8 Agosto) n. 8. 16. 120- 

1866. BiCMoli barone Bettino. Annunzio di un 
esperimento agrario iniziato in Maremma. 

(2 Giugno) n. s. 3. 230' 

1867. — Lettera al Segretario delle corrispon- 
denze, sull'esperimento da lui fatto delle 

macchine mietitrici. (17 Luglio) N. s. 4. 453 

1868. — Lettera al Segretario delle Corrispon- 
denze relativa alla mietitura del grano 
eseguita con macchine, nella Provincia 
Grossetana. (27 Giugno) n. s. 6. evi 

1858. — Eelazione dell'allevamento dei Bachi 
di quest'anno 1858 nelle due Fattorie di 
Terranuova nel Valdarno Superiore e di 
Brolio in Chianti. (8 Agosto) N. a. 5. 877 

1868. Lettera colla quale invita l'Acccade- 

mia a munire di alcune istruzioni, nell'in- 
teresse dell'agricoltura, il cav. Negri inca- 
ricato dal Governo di visitare il Giappone 
e la China. (1 Giubilo) N. s. 10. cxlv 

1863. — Lettera colla quale ringrazia l'Accade- 
mia per avere affidato a Lui l'incarico di 
trasmettere, al cav. Negri, le istruzioni 
pel suo viaggio nel Giappone e nella China. 
(17 Luglio) N. 8. 10. cxLVii 

1890. Bieasoli-Firidolfl barone Giovanni. La Fil- 
lossera a Brolio (Gaiole). Bicordi e notizie 
sulla sua scoperta, e sulle due campagne 
fiUosseriche 1888 e 1889. {2 Marzo) iv. 13. 29 

1899. Ridolfl march. Carlo. Dell' insegnamento 
agrario nelle scuole elementari. (16 A- 
prile) IV. 22. 77 
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1903. Bldolfl march. Carlo. Primi passi di legi- 
slazione sociale. (1 Feòòrato) IV. 26. 46 

1853. Bldolfl march. Cosimo. Frammento della 
memoria letta alla Sesta Biunione Agraria 
di Meleto, e comunicato, insieme con la 
Scrittura, alla Commissione che doveva rife- 
rire sulla esattezza dei calcoli. (8 Giugno). N. 8. 

1853. — Proposizione per la futura Esposizione 

Industriale del 1854. (IO Luglio) N. s. 

1853. — Nota intomo al germogliamento di 
alcuni semi di frumento estratto da una 
Mummia. (4 Settembre) N. 8. 

1858. — Bapporto sulla macchina tribbiatrice 

della Parrina. (30 Settembre) N. 8. 

1854. — Considerazioni agrarie suggerite dalla 
condizione attuale della Campagna. Memo* 

rie due. (6 Febbraio e 2 Aprile) n. s. 1. 385 

1854. — L'Accademia è chiamata a cooperare 
all'Esposizione dei prodotti deir industria 
toscana per Tanno corrente. — Parole lette 

nella seduta del 9 Luglio N. s. 1. 603 

1855. — Comunicazione intomo ai risultati di 
diverse esperienze intraprese nell'interesse 

della sericicultura N. s. 2. cxviii 

1856. — Comunicazione intomo ad alcuni espe- 
rimenti agrari N. s. 2. cxxxvii 

1855. — Della mezzeria in Toscana, nelle con- 
dizioni attuali della possidenza rurale. (4 
Marzo) n. s. 2. 187 

1855. — Parole dette aprendo la discussione 

sulla malattia della vite. (22 Aprile) n. s. 2. 329 

1855. — Della Mezzeria in Toscana, special- 
mente nelle condizioni attuali della possi- 
denza rurale. — Memoria seconda. (17 

Maggio) n. 8. 2. 407 

1856. — Esperimenti intorno alla saggina da 
zucchero {Sorghum Saccharatus), (13 Gen- 
naio) N. 8. 3. 46 
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1856. Ridolil march. Cosimo. Parole pronunziate 
consegnando airAccademia la Medaglia da 
essa ottenuta all' Esposizione universale di 
Parigi. (4 Maggio) n. s. 8. 207 

1856, Di un aratro ripuntatore. (4 Maggio) n. 8. 3. 209 

1856. — Lettera al Segretario delle corrispon- 
denze intorno all'Esposizione agraria uni- 
versale di Parigi. (18 Giugno) n. s. 3. xcvi 

1856. — Lettera al Segretario delle corrispon- 
denze intorno ad alcuni Stabilimenti agrari 
da Lui visitati nel suo ritorno dall'Espo- 
sizione univeraale di Parigi. (2 Luglio) ... N. s. 3. xcvm 

1856. — Del concorso universale di animali ri- 
produttori, di strumenti e prodotti agrari 
stranieri e francesi, che ebbe luogo a Pa- 
rigi nel corrente anno 1856. — Belazione. 

(10 Agosto) N. 8. 8. 337 

1857. — Parole dette in occasione dell'apertura 
dell'adunanza solenne. (4 Gennaio) n. s. 4. 8 

1857. — Nota alla comunicazione del sig. Mar- 
siLLi sull'allevamento autunnale dei bachi 
da seta. (11 Gennaio) n. s. 4. 287 

1857. — Della saggina da zucchero {Sorghum 
Saccharatus) come pianta industriale e co- 
me foraggio. (8 Marzo) N. s. 4. 227 

1858. — Escursione agraria in Piemonte. (5 
Settembre) n. s. 5, 472 

1861. — Sul Bombix Cynthia, - Nota. (17 Marzo) n. s. 8. 205 

1862. — Lettera al Ministero dell'agricoltura 
e commercio relativa alla proposta di legge 
pel corso legale della moneta d'oro. (20 

Febbraio) n. 8. 9. 209 

1862. — Petizione alla Camera dei Deputati 
contro la proposta di legge pel corso legale 
della moneta d'oro. (20 Febbraio) n. 8. 9. 210 

1862. — Petizione al Senato del Begno d'Italia 
contro la proposta di legge che sopra. (10 
Marzo) n.s. 9 212 
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1862. Rldolll march. Cosimo. Lettera al Presidente 
della Camera di Commercio di Firenze per 
domandare l'autorizzazione di pubblicare 
negli Atti accademici la petizione della Ca- 
mera suddetta contro la proposta di legge 
che sopra N. s. 9. 216 

1868, — Memoria presentata al Ministero di 
agricoltura e commercio per deliberazione 
e nell'interesse dell'Accademia. (8 Marzo). N.s. 10. 16& 

lé64. — Lettera al Segretario degli Atti, colla 
quale annunzia all'Accademia di assumere 
la direzione del Giornale agrario toscano 
per la morte di Gian Pietro Vieusseux. (12 
Febbraio) n. s. 11. xii 

1864. — Manifesto annesso alla precedente let- 
tera N.s. 11. XIII 

1864. — Lettera al Ministero degli affari esteri 
colla quale accompagna il resultato degli 
esami microscopici fatti sulle uova dei 
bachi da seta inviate da S. £. il Mini- 
stro N. s. 11. LXVI 

1864. — Nota sull'allevamento del Bombice 
dell'Ailanto (Saturnia Cynthia), e sulla 
filatura del suo bozzolo. (14 Febbraio)..,. N.s. 11. 78- 

1864. Nota relativa al Fiume Elsa e alle 

adiacenti campagne. (21 Agosto) n.s. 11. 238- 

1864. — Lettera al Ministero della Marina in- 
tomo al viaggio di circumnavigazione da 
intraprendersi da una nave da guerra in 
alcune parti delle Indie Orientali, della 
China, del Giappone e dell'Australia. (10 
Settembre) n. s. 11. oxxxix: 

1858. Rldolll march. Luigi. Eapporto sulla corri- 
spondenza accademica. (LO Luglio) N. s. 1. 8 

1853. — Bapporto sulla corrispondenza acca- 
demica. (7 Agosto) N. 8. 1. 62. 

1858. — Bapporto sulla corrispondenza acca- 
demica. (4 Settembre) n. s. 1. lOL 
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1853. Rldolfl march. Luigi. Bapporto sulla cor- 
rispondenza accademica. (25 Settembre). . . N. s. 

1853. Sulle condizioni presenti deiragricol- 

tura in Inghilterra. (18 Dicembre) n. s. 

1864. Delle condizioni di progresso per l'A- 
gricoltura toscana; considerazioni econo- 
miche, dedotte dallo studio dei sistemi 
agrari dell' Inghilterra. (11 Giugno) n. s 

1854. Bapporto sugli studi accademici. (81 

Dicembre) n. s. 

1855. — Comunicazione intomo ad alcune in- 
teressanti notizie da Esso raccolte nelle 
sue agrarie peregrinazioni all'estero. (25 
Agosto) , . N. 8, 

1855. Dei Comizi agrari di Francia, ed in 

specie di quello di Dieppe, e dell'agricol- 
tura di quel circondario. (16 Settembre),., n, s. 

1855. — Bapporto sugli studi accademici. (23 
Dicembre) n. s. 

1856. — e Bartolommei march. Ferdinando. Di 
un primo esperimento delle macchine da 
mietere i cereali, fatto in Toscana dal ba- 
rone Bettino Bicasoli nelle sue terre di 
Barbanella presso Grosseto. Bapporto di 

una Commissione. (6 Luglio) N. s. 

1867. Bapporto sugli studi accademici. (4 

Gennaio) n. s. 

1857. — Belazione sommaria sul conferimento 
dei premi Alberti per l'anno 1857. Miglio- 
ramenti nella manifattura dell'olio di oliva. 
Introduzione, nell'amministrazione di una 
fattoria, di una bene intesa riforma dei si- 
stemi rurali. (28 Giugno) 

1858. — Sull'insegnamento teorico-pratico del- 
l'agricoltura in Toscana. Bapporto della 
Commissione accademica nominata nell'a- 
dunanza del di 8 Marzo 1857. (7 Febbraio) N. s. 

1858, — Sul conferimento dei premi Alberti 
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(per Tanno 1868) offerti alle novità e mi- 
gliorie più importanti introdotte in To- 
scana nel quadriennio spirato col 81 Marzo 
1858. — Rapporto della Deputazione ordi- 
naria. (18 Luglio) N. s. 5. 265 

1861. Bidolft march. Luigi. Lettera al Segretario { 

degli Atti relativa al Rapporto sul Catasto | 

letto dalTing. Francolini. (12 Luglio) N.s. 8. 297 l 

1868. — Intorno alTAssociazione della mecca- ' 
nica agraria proposta dal cav. Giuseppe 
Devixcenzi. — Rapporto di una Commis- 
sione N.B. 10. 268 ' 

1863, Intorno al Conguaglio delle imposte ' 

fondiarie in Italia, ed al relativo progetto 

di legge presentato al Parlamento. — Rap- 
porto di una speciale Deputazione. (26 
Luglio) N. 8. 10, 259 , 

1864, — Intorno allo stabile ordinamento delle 
imposte dirette in Italia. Considerazioni. 

(8 Maggio) N. s. 11. 171 

1866, — Giammaria Oktes e la Scienza eco- 
nomica AL suo tempo ; Studi storici-eco- 
nomici del signor Fedele Lampertico 
(Venezia 1865): Breve ragguaglio. (6 A- 
gosto) N. s. 12. 214 

1866. — Delle istituzioni di credito fondiario 
e dei modi nei quali ne debba esser pro- 
mossa la fondazione in Italia per opera 
legislativa. — Considerazioni. (3 Settembre) N. s. 12. 282 

1866, — Sopra il seme à.e\V Eucalyptus Maho- 
gani, — Lettera al Presidente dell'Acca- 
demia. (3 Ottobre) n. s. 13. cxix 

1867. — Intorno allo stabile ordinamento delle 
imposte dirette in Italia. — Nuove consi- 
derazioni. (7 Aprile) ». s. 14, 226 

1870. — Parole dette in occasione della pro- 
mulgazione dei nuovi Statuti accademici. 
(22 Maggio) n.s. 16. 178 
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1871. Bidolft march. Luigi. Parole pronunziate 
alla presenza di S. E. il Ministro di agri- 
coltura, aprendo la pubblica adunanza ge- 
nerale del 18 Giugno iv. 1. xxxv 

1871. — La Scienza, TArte e le Istituzioni in 
relazione all'ordinamento sociale. — Di- 
scorso letto in occasione dell'avvenuta ri- 
costituzione dell'Accademia. (18 Giugno), . iv. 1. 1 

1871. — Proposta di studii intorno alla storia 
dell'agricoltura toscana negli ultimi cento 
Anni. (SO Luglio) iv. 1. 117 

1871. Preliminari, pubblicati in occasione 

delle Conferenze sulla Colonia parziaria. 

(15 Agosto) IV. 1. 215 

1871. Quesiti e considerazioni intorno alla 

colonia parziaria. (15 Agosto) iv. 1. 219 

1871. — Lettera al comm. ab. Eaffaello Lam- 
BRU8CHINI, intorno al valore tecnico e mo- 
rale della mezzeria, per occasione delle 
Conferenze sulla Colonia parziaria. (O^^o&re) iv. 1. 248 

1872. Proposte di soluzioni ai quesiti per 

servire di traccia alla discussione nelle 

Conferenze sulla colonia parziaria iv. 2. 401 

1878. Parole pronunziate annunziando la 

morte del Presidente onorario Senatore 

Raffaello Lambruschini. (18 Maggio) . . iv. 8. xii 

1885. Discorso letto inaugurandosi nella sala 

dell'Accademia il ritratto in marmo del Se- 
natore Raffaello Lambruschini già suo 
Presidente onorario. (4 Gennaio) iv. 8. lv 

1885. Dichiarazioni con le quali si accet- 
tano le soluzioni proposte dal Consiglio 
accademico pei quesiti 3.** e 4.* sull'attuale 
crisi agricola IV. 8. 477 

1887. — Per la collocazione, nella sala dell'Ac- 
cademia, del ritratto in marmo del mar- 
chese Gino Capponi. (11 Giugno) iv. 10. 49 

1890. — Parole pronunziate per commemorare 
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il Socio emerito Senatore Enrico Poggi. 

{2 Marzo) iv. 13. vi 

1890. Bldolfl march. Luigi. Parole pronunziate 
per commemorare il Socio prof. Carlo Fon- 

tanelli, Segretario degli Atti. (22 Giugno), iv. 13. xv 

1891. Parole pronunziate in commemora- 
zione del Socio senatore Tommaso Corsi. 

(6 Aprile) iv. 14. xin 

1891. Lettera al Socio prof. A. J. de Jolian- 

nis, intomo alla libertà dell'insegnamento. 

(22 Novembre) ;. iv. 16. 235 

1893. — Parole pronunziate per commemorare 
il Socio comm. Raffaello Busacca. (5 Feb- 
braio) IV. 16. vin 

1894. — Parole lette nel riassumere l'ufficio di 
Presidenza. — Commemorazioni di soci cor- 
rispondenti e presentazione del libro re- 
centemente pubblicato dal socio emerito 

comm. Francolini. (4 Febbraio) iv. 17. vi 

1895. — Parole pronunziate in omaggio al Mi- 
nistro di agricoltura; che replicatamente 
faceva ad Udine menzione della beneme- 
renza della nostra Accademia verso l'agri- 
coltura e verso li studi economici. (1 Set- 
tembre) IV. 18. XXXI 

1895. — Di una funzione non comunemente 
avvertita del capitale nella pubblica eco- 
nomia. (1 Settembre) iv. 18. 207 

1896. — Parole lette per commemorare i soci 
defunti comm. Carlo Peri e prof. Felice 
Francolini. (12 Gennaio). iv. 19. vii 

. 1896. — Parole dette in commemorazione del 
valente economista e statista Leone Say. 
(3 Maggio) iv. 19, xxix 

,1896. — Parole dette per presentare all'Acca- 
demia un suo libro intitolato : Z»e coltiva- 
zioni di Poggio, le colmate agrarie e lo 
scasso del terreno sui monti, (3 Maggio), iv. ^19. xxx 
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180t>. BIdolfl marcii. Luigi. Discorso in comme- 
morazione del socio corrispondente comm. 
avv. AuorsTo Barazzcoli. (13 Dicembre), iv. 19. xl 

l>*i»7. — Lettera per offrire in custodia all' Ac- 
cademia, anche a nome dei propri con- 
giunti, le carte della disciolta Società pel 
reciproco insegnamento. '15 Dicembre).,,, iv. 20. xxx 

1^9s. — Lettera in occasione della inaugura- 
zione del nuovo anno accademico. (16 6>w- 
itaio) IV. 20. XX 

li)J;j. Nel Terzo cinquantenario della fonda- 
zione dell'Accademia. (7 diugno) iv. 26. xxvi 

1S*W. BidolA march. Niccolò. Sui maggiori danni 
che per la nota crittogama le nostre viti 
risentirono nell'anno 1859 in paragone al- 
Tanno antecedente. (12 Febbraio) K. s. 7. 85 

liOS. Roselli P. Lettera colla quale a nome del 
Giuri della mostra universale che ebbe luogo 
a Parigi l'anno 1867, comunica il brano della 
Relazione di quel Giuri riflettente l'Acca- 
demia. (4 Margo\ N. s. lo. cxxvii 

l^d'ò. Rossi comm. Alessandro. Lettera colla quale 
esprime la sua opinione sulla necessità di 
una riforma radicale, cosi per le scuole 
superiori di agricoltura, come per le Ca- 
melee di Commercio. Co Febbraio)., ,,. iv. 16. x 

1S9<). Lettera intorno agli ottimi effetti ot- 
tenuti con due irrorazioni di rubina al 2 ©/o- 
{13 (ì ili f/ no) IV. 19. xxxviii 

IHS'L Rossi cav. Guido Francesc<ì. Gl'infortuni 

del lavoro. (5 SHtembrt) iv. 9. 268 

1900. I)'un aspetto importante della que- 
stione enologica, (-l Febbraio) iv. 23. 84 

1853. Rossini ing. Pietro. Rapporto della Com- 
missione incaricata della visita alla tenuta 
di Meleto. (23 (iiiigno) , N. s, 1. 95 

1H51. — Rapporto intorno ai miglioramwiti 
agrari introdotti dal sig. Ispettore Carlo 
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SiEMONi neiragricoltura deirAppennino Ca- 

sentinese. (7 Maggio) N. s. 1. 430 

1854. Bossinl ing. Pietro. Considerazioni intorno 
al modo di regolare le stime dei beni ru- 
etici nella presente infelice condizione delle 
campagne. (10 (Settembre) n. s. 1. C77 

1855. — Intorno alla più regolare repartizione 
delle rendite della terra fra padrone e 
contadino, ed intomo alla sostituzione del- 

Taffitto alla mezzeria. (4 Febbraio) s. s. 2. 9S 

1867. — Intorno ad un progetto di riforma 
della Legge del 2 agosto 1785 sulle disdette 
coloniche, inducente modificazione nel con- 
tratto di colonia parziaria. (8 Febbraio)., N. s. 4.' 200 
1858. Intorno alla necessità di un provve- 
dimento per meglio dirigere il corso dei 
torrenti e dei fiumi, riducendoli a sezioni 
proporzionali alle portate loro. {7 Marzo\. N. 8. 5. 189 
1858. — Conclusioni del Rapporto della Com- 
missione accademica nominata per riferire 
sugli effetti ottenuti dall'uso dello zolfo 
nella malattia della vite. (11 Aprile) N. s. 2. xci 

1858. Considerazioni intorno al modo di con- 
durre razionalmente i giudizi riguardanti 
il valore dei beni si rustici come urbani. 

(6 Settembre) n. s. 5. 3S(> 

1859. — Considerazioni intorno alla rendita 
della terra coltivata secondo i vecchi me- 
todi nelle diverse Provincie Toscane, ed 
intorno alle innovazioni che vorrebbersi 
introdurre per modificare, o variare, affatto 

quei metodi. (6 Febbraio) , N. s. 6. 101 

1859. Sul procedimento da tenersi nel cal- 
colo della ratizzazione di alcuni articoli 
compresi nelle cosi dette stime morte in 
occasione della vendita dei predj rustici, e 
sulla necessità di una statistica delle epo- 
che varie, nelle quali si verifica di fatto 
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la maturità dei pi'odotti i*atizzabili nelle 
diverse Pi'ovincie Toscane per la ineguale 
azione delle influenze atmosferiche. (25 Set- 
tembre) N. 8. 6. 205 

1862. Bosslni ing. Pietro. Rapporto sulla propo- 
sta d'irrigazione della pianura adiacente al 
fiume ArnO) da Empoli al di sotto della 
città di Pisa, presentata alla H. Accademia 
dall'ing. Massimiliano Gabrielli di Li- 
vorno. (16 (Giiigno) n. 8. 9. 121 

1863. — Sulla necessità di provvedei*e al de- 
gradamento delle ripe e arginature dei 
fiumi che scorrono nelle pianure, con la 
istituzione di deputazioni che ne abbiano 

la vigilanza e la tutela. (8 Febbraio) N. s. 10. 186 

1868. Rapporto intorno ad un libro intito- 
lato : € Squarci delle lezioni di agricoltura 
nel 1861 dettate neW Uniuersitk degli studi 
di Messina dal prof. Francesco Accor- 
dino ». (12 Aprile) n. s. 10. 215 

1866. — Rapporto intorno alla seconda parte 

delle Lezioni di cui sopra. (18 Febbraio). . N. s. 13. 60 

1871. Roster prof. Giorgio. L'insegnamento e gli 
Istituti delle scienze sperimentali in Ger- 
mania. (16 Zr»^Z&o) IV. 1. 67 

1873. — Di alcune materie usate e da usarsi 

in agricoltura quali concimi. (25 Maggio) . iv. 3. 250 

18S5. Lo studio dell'aria applicato alla igiene 

ed alla agricoltura. (10 Maggio) iv. 8. 206 

1888. — Sunto degli studi eseguiti su Tacido 
carbonico dell'aria e del suolo di Firenze. 
{IO Giugno) iv. 11. 395 

1857. Rubieri comm. Ermolao. LWiemo movi- 
mento di economica e sociale trasforma- 
zione, considerato relativamente alla To- 
scana e all'Italia, in proposito di un Di- 
scorso del prof. Francesco Corbani sullo 
stesso subietto. Memoria I. (11 Ottobre) . . n. s. 4. 661 
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1858. Bttbieri comiii. Ermolao. Sullo stesso argo- 
mento. Memoria II. (Il Aprile) N. ft. 5. 30B 

1858. — Sullo stesso argomento. Memoria III. 

(8 AgoHfo) N. 8. 5. 425 

1858. Sullo stesso argomento. Memoria IV. 

(3 Ottobre) N. s. 5. 44l> 

1860. Elogio deiring. (TÌovanni Piccinetti. 

(8 Gennaio) n. s. 7. 28 

1860. Intorno alla necessità ed al modo di 

ravvivar col credito la industria. (9 Set- 

femore) K. s. 7. 165 

1861. Rapporto sul Concorso aperto dalla 

R. Accademia dei Georgofili intomo al que- 
sito : e Se ed in quali modi e limiti debba 
la legge preservare, e garantire ai cittadini 
la facoltà e.Hclvsira di uHufrnttuare le prò- 
prie inveìvsioni nelle .scienze e nelle arti ^. 

(17 Febbraio) K.«. 8. 121 

1861. Rapporto della Deputazione speciale 

incaricata di giudicare gli scritti de' con- 
correnti al premio proposto dalla Società 
Editrice della Biblioteca Civile dell' Ita- 
liano, per Fautore del miglior Manuale di 
Economia Pubblica. (7 Aprile) N. s. 8. 149 

— La scribocrazia e la industria, consi- 
derate nel confronto de' loro effetti su le 
economiche sorti de' popoli. (6 Lvglio), ... N. s. 9, 22B 

— Se, ed in (juali modi e limiti, debba la 
legge preservare e garantire ai Cittadini la 
facoltà esclusiva di usufruttuare le proprie 
invenzioni nelle arti. Memoria presentata 
al Concorso proposto dall'Accademia su tal 
quesito e giudicata degna della Menzione 

onorevole e di inserzione negli Atti N. s. 10. 74 

1863. — La proprietà letteraria : considera- 
zioni sul Rapporto letto dal cav. prof. Gr- 
ROLAMO Bi ONAZiA, nell'Adunanza solenne 
del 25 Gennaio 1863. Parte I. (IO Maggio). N. h. 10. 288 
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]8«Ì3 Riibieri comm. Ermolao. Sullo stesso argo- 
mento. Parte II. (14 Giugno) n. s. 10. 317 

18<>3. RettiOcazioni al discorso del cav. prof. 

(Girolamo Buoxazia, intitolato: SuU'uffi' 
ciò e la parte dell* inventore nella produ- 
zione e distribuzione della ricchezza. (20 
Settembre) x. «. 10. 527 

1864. Rapporto annuale sugli studi accade- 
mici, (il Gennaio) n. s. 11. 1 

1864. Ijettera al Ministero di Agricoltura e 

Commercio intorno alla peste bovina. ( L7 

Febbraio) n. 8. 11. vili 

1865. Rapporto annuale sugli studi accade- 
mici. (12 Febbraio) , n. s. 12. 1 

1865. Sulla utilità deirabolizione delle ga- 
belle in generale, e di quelle di Firenze in 
particolare. (6 Agosto) N. s. 12. 216 

1865. Suiristituzione della Banca d'Italia. • 

(3 Settembre) n. 8. 12. 243 

1866. Rapporto annuale sugli studi accade- 
mici (21 Gennaio) N. s. 13. 1 . 

1868. La Mezzeria, considerata come espe- 
diente di miglioramento sociale ed agrario 
per la Sicilia. (1 Marzo) . x. 8. 15. 101 

1868. Cenno storico sull'agraria, economica 

e sociale trasformazione della Maremma 

Pisana dal 1833 al 1868. (5 Luglio) x. s. 15. 142 

1672. Elogio del socio ordinario prof. Dino 

Carina. (22 Dicembre) iv. 2. 285 

1874. Sopra un discorso del prof. Girolamo 

Caru.so intorno ai sistemi di Amministra- 
zione rurale, ed alla questione sociale. (1 
Marzo) iv. 4. 8 

1874. Avvertenza che precede la stampa del- 
le tre Memorie dell'avv. Vixcexzo Salva- 
<;xoLi, sulla Mezzeria iv. 4. 16i> 

1853. Salvagnoli Marchetli dott. Antonio. Rap- 
porto della Deputazione ordinaria sul con- 
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corso al premio Alberti, per un più esteso 

e vegeto Sullaio. (28 Giuffno) N. s. 1. 19 

1853. Salrag^noli Marchetti dott. Antonio. Rap- 
porto della Deputazione in tomo al con- 
corso ai premi Alberti, per miglioramenti 
pratici agrari e per i perfezionamenti delle 
Macchine agrarie e le industrie fion ru- 
rali N. s. 1. 23 

1853. — Rapporto della Deputazione ordinaria 
intorno alla sesta riunione agraria di Me- 
leto del di 8 Giugno 1853. (7 Agosto) n. s. 1. 79 

1853. Su alcuni fatti osservati nella colti- 
vazione della Sulla Maltese messa al con- 
fronto col lupinello nostrale. (25 Settembre). N. s. 

1864. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(8 Gennaio) N. s. 

1854. — Rapporto sulla corrisp. accademica. 
(5 Febbraio) N. s. 

1854. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(5 Marzo) n. 8. 

1854. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(2 Aprile) N. s. 

1854. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(7 Maggio) * N. s. 

1854. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(Il Giugno) n, s. 

1854. Rapporto della Deputazione ordinaria 

relativo al Concorso intorno alla introdu- 
zione della Macchina da tribbiare nelle Ma- 
remme toscane. (28 Giugno) n. s. 1. 488 

1854. — Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(9 Luglio) N.B. 1. 468 

1854. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(6 Agosto) N. 8. 1. B64 

1854. — Rapporto sulla corrisp. accademica. 

{IO Sett4^,mbre) n.s. 1. 590 

1854. Rapporto generale dei lavori agrari 

fatti nell'anno 1854. (31 Dicembre) N.s. 2. 29 





199 




289 




303 




831 




415 




424 




449 
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1855. Salragnoli Marehetti dott. Antonio. Bap- 

porto sulla corrisp. accad. (IO Gennaio), . K. 8. 2. ix 
1855. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(4 Febbraio) n. s. 2. xxix 

1855. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

{^ Marzo) K.s. 2. xxxvii 

1855. — Considerazioni intorno alla mezzeria 

in Toscana. (4 Marzo) n. 8. 2. 210 

1855. Eapporto sulla corrisp. accademica. 

(1 Aprile) N. 8. 2. xlvii 

1855. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(13 Maggio) N. s. 2. Lxxxi 

1855. Osservazioni sulla cultura della Sulla 

Maltese. Nota. (13 Maggio) n. s. 2. 438 

1855. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(3 Giugno) n. s. 2. xcv 

1855. — Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(1 Luglio) N. 8. 2. CXI 

1655. — Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(5 Agosto) N. 8. 2. cxxvii 

1855. — Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(16 Settembre) n.s. 2. cxlix 

1855. — e Bariolommei Ferdinando. Rapporto 

sullo stabilimento Apiario delle RJR. Ca- 
scine, diretto dal sig. cap. Romualdo Scia- 

n¥iiA.i, (ÌQ Settembre) n.s. 2. 510 

1855. — Rapporto generale dei lavori agrari 

fatti nell'anno 1855. (23 Dicembre) N. 8. 8. 25 

1856. — Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(18 Gennaio) n. 8. 3. vii 

1856. — Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(10 Febbraio) n. 8. 3. xix 

1856. — Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(2 Marzo) n. s. 8. xxxvii 

1856. — Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(13 Aprile) n. 8. 3. l 

1856. — Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(4 Maggio) n. 8. 3. lxvii 
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1856. Salragiioli Marehetti dott. Antonio. Rap- 
porto sulla corrisp. accad. (l Giugno) .... n. s. 3. Lxxvnr 

1856. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(6 Luglio) » • N. s. :>. Lxx x\ 1 1 

1856. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

{ÌQ Agosto) x.N. 8. v\n 

1856. — Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(7 Settembre) x. s. 3. cxxvi 

1857. — Rapporto annuale sulla corrisp. acca- 
demica. (4 Gennaio) ^ x. s. 4. 21 

1857, Intorno al modo migliore di compilare 

la statistica economico-agraria della To- 
scana ; considerazioni. (8 Febbraio) N. s. 4. 189 

1857. — - Considerazioni intomo ai mezzi mi- 
gliori da tentarsi per favorire i progressi 

agrari in toscana. (28 (>ingno) x. s. 4. 42il 

1858. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(7 Febbraio) x. s. 6. xxvii 

1H58. — Rapporto sul Manuale di Igiene navale 

del cav. Massone di Genova. (2 Maggio), . x. s. 5. 246 

1859. — Lettera al Segretario delle corrispon- 
denze annunziante la morte del socio cor- 
rispondente Ant. Gius. Collacchioxi di 

cui tesse l'elogio. (25 Gennaio) x «. C. xxviir 

IWò, Degli Istituti agrari fondati in Castel- 
letti da Leopoldo Cattaxi Cavalcanti. 
Brevi notizie. (12 Aprile) n. s. 10. 247 

1S63. — Sul conguaglio dell'imposta fondiaria 
nelle varie provinole d'Italia. Nota. (12 
Luglio) X. s. 10. 893 

18G4. — Rapporto sulla esposizione dei cotoni 
italiani tenuta in Torino nel Febbraio 1864 
(IO Aprile) X. K. 11. 118 

1868. — Sulle condizioni agrarie ed idrauliche 

della pianura di Grosseto. (2 Febbraio),,, n..s. 15. 73 

1833. Salvagnoli Marehetti avv. Vincenzo. Let- 
tera al marchese Gino Capponi intorno alla • 
Colonia Parziaria. (20 Novembre) iv. 4. 181 
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18i34, Salra^noli Marchetti avv. Vincenzo. Pro- 
spetto della discussione sulle Mezzerie su- 
scitata dal Giornale agrario toscano, e de- 
terminazione dei dati fondamentali per 
risolvere le quistioni proposte. (2 Marzo), . iv. 

1834. Discussione sulle Mezzerie toscane. 

Parte Prima : Della terra considerata come 
proprietà, (l Giugno) - • • • : ^^' 

1834. — Riassunto delle ragioni prime diret- 
tive la riforma delle mezzerie in Toscana. 
(7 Settembre) iv. 

IHHl. Santanirelo-Spoto dott. Ignazio. L' « Jlome- 
sfead » e r € Hofgut » nella colonizzazione 
italiana. Studio economico rurale. (6 Set- 
tembre) IV. 

1H54. Sari prof. Paolo. Lettere relative all' alle- 
vamento del baco da seta del ricino, {Barn- 
bix Cgnthia). (31 Maggio e 9 Giugno) ... x. >i. 

1854. — *— Lettere con le quali comunica le sue 
osservazioni intorno airallevamento da lui 
felicemente eseguito delle larve del filu- 
gello del Ricino. (27 Giugno e 7 Luglio) . x. s. 

1S64. — Lettera con la quale comunica la fine 

delle suddette sue osservazioni. (4 Agosto), x. s. 

1856. Stiidi geologico-agricoli sulla Pianura 

Pisana. (13 Febbraio) N. 8. 

1863. — De' sollevamenti avvenuti nel suolo 
della Toscana posteriormente alla deporti- 
zione del terreno pliocenico, ai quali sem- 
bra debbasi attribuire l'attuale configura- 
zione della sua superficie. (23 Agosto) .... x..s. 

1858. Seoti Francesco. Sui bozzoli e sulla seta, 
prodotti da un' esperimento d' allevamento 
autunnale, fatto dal marchese Ferdinando 
Bautolommel Rapporto. (7 Marzo) x. s. 

1859. Intorno a due mostre di seta inviate 

dal signor marchese Taverna di Milano. 
Rapporto. (25 Settembre) x. s. 



4. 107 

4. 218 

4. 239 

14. 251 

1. 454 

^•)477 

1. 576 

3. 57 

10. 432 

5. 109 

6. 215 
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1856, Serristori conte Luigi. Lettera al Segre- 
tario delle Corrispoiideuze intorno all'agri- 
coltura delle Maremme Bomane. 


K.S. 3. LVII 

K.s. 3. 194 


1856. — Delle Banche Toscane di Sconto e di 
circolazione. (13 Aprile) 



1861. Sefttinl prof. Fausto. Sulla generazione del- 
l'idrogeno solforato nei vini ottenuti dalle 

uve solfate (7 Aprile) . n s. vS. 220 

1862. — Analisi della terra coltivabile del prato 
6 del bosco delle Cascine presso Firenze. 

ìfotA. {li Maggio) n.s. 9. 99 

1862. — Sul potere assorbente della terra col- 
tivabile (11 3/a^^k>) N.s. 9. lOH 

1862. e Fabrliii Attilio. Determinazione dei 

principali componenti i Vini d'Italia (lo 

Giugno) k.s. 9. 171 

1871, Azione dell'acqua sul Solfuro di Carbo- 
nio alla temperatura ordinaria : solubilità 
del Solfuro Carbonio nell'acqua. (Il) Z«^/io*. iv. 1. 39 

1871. Ricerche sulle Panelle del seme di 

Ricino. (16 Luglio) iv. 1. 44 

1887, — Del rame negli Esseri viventi. (4 Set- 
tembre) IV. 10. 179 

1888. Della composizione chimica dei Cardi 

per la Lana (Dipsacus fullonum), (H Oeu- 

naia) IV. 11. 85 

1888. — Coltivazione sperimentale di diverse 

varietà di frumento straniero. (2 Settembre), i\\ 11. 638 

1889. — I conti culturali e le esperienze di 
concimazione. (7 Luglio) iv. 12. 207 

1890. — e Mori Antonio. In qual modo agisce 

lo zolfo Buir Oidio delle Viti. (30 Maito). . rv. 13. 23H 

1891. — Ancora qualche parola su i conti cul- 
turali e le esperienze di concimazione. (4 

Gennaio) iv. 14. 1 

1895. Sul guano di Sardegna. (5 Maggio) .. iv. 18. 83 

1893. La industria dei concimi artificiali in 

Toscana. (9 Giugno) iv. 18. 114 
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1897. Sestini prof. Fausto e Caiani G. Sulla com- 
posizione chimica della Canapa. Ricerche e 
osservazioni. (16 Maggio) iv. 20. 221 

1898. — Sullo stesso argomento. Memo- 
ria IL (5 Giugno) iv. 21. 181 

1898. Efflorescenze calcaree caratteristiche 

delle terre coltivate. (5 Giugno) iv, 21. 341 

1899. — Azione caolinizzante delle radici sui 

feldspati del terreno. (25 Giugno) iv. 22. 194 

1903. — Formazione di acido nitroso nell'aria 
confinata nel terreno agrario e nitrifica- 
zione per procèsso chimico nel suolo e sua 
importanza agraria. (6 Luglio) iv. 26. 340 

1869. Severi cons. Flaminio. Sugli inconvenienti 
della attuale frequenza delle aggiudicazioni 
in natura dei beni immobili esposti ai pub- 
blici incanti. (25 Settembre) n. s. 6. 269 

1868. Siemoni comm. Giov. Carlo^ Relazione sul 
Manuale delFortolano dei fratelli Marcel- 
lino e Giuseppe Roda. (6 Novembre) .... n. s. 16. cxxxiii 

1862. Stefanelli prof. Pietro. Intoi-no all'analisi 
chimica di quaranta qualità di legumi in- 
viate alla Esposizione intemazionale di 
Londra del 1862. (S Luglio) n s. 9. 269 

1866. — Rapporto sulla corrispondenza acca- 
demica. (18 Marzo) N. s. 13. xxix 

1866. — Rapporto sulla corrispondenza acca- 
demica. (16 Aprile) N. s. 13. xlviii 

1866. — Rapporto sulla corrispondenza acca- 
demica. (10 Giugno) n. s. 13, lxvii 

1866. — Rapporto sulla corrispondenza acca- 
demica. (2 Dicembre"^ n. s. 13. lxxxvii 

1867. — Rapporto annuale sulla corrispondenza 
accademica. (10 Febbraio) N. s. 14. 17 

1867. — Sulla composizione chimica dei le- 
gumi. Seconda Memoria. (11 Agosto) n. s, 14. 112 

1869. — Nuove ricerche intomo ai mezzi vale- 
voli a facilmente svelare alcune impurità 
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negli oli d'oliva e di mandorle dolci del 

commercio. (7 Marzo) n. «s. 16. (52 

1871. Stefanelli prof. Pietro. Nuove indagini in- 
torno alle comuni ortiche ed alle foglie au- 
tunnali di varie piante arboree. (16 Zr/i^^/o). IV. 1. 47 

1873. Intorno al modo d'incidere, o perforare, 

il vetro ed altri corpi, mediante la rena 

silicea. (25 Maggio) iv. ^i. 259 

1862. Strambio dott. Gaetano. Lettera al Segre- 
tario delle corrispondenze colla quale invia 
il Rapporto-programma approvai) dal R. 
Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed 
Arti, per la fondazione di una Società me- 
teorologica. (1 Luglio) N. 8. 10. X ir 

1854. Stndiatl prof. Cesare. Sulla possibilità e 
convenienza di attuare la pescicoltura in 
Toscana. — Estratto. (19 iM^Zio) N. s. 1. 631» 

1857. — Rapporto sull'opera del prof. E. Cor- 
nali a intitolata: Monografia del Bombice 

ilei ideino, Milano, 1856. (Il (Gennaio) .... N. s. 4. 1G7 

1858. — Rapporto su i libri del dott. Angelo 
Maestri, intitolati : Frammenti anatomici, 
fisiologici e patologici sul Baco da seta ; 
e Xuove osservazioni fatte nel decorso del- 
l'allevamento dei Bachi nel 1867, (10 (ren- 

naio) N. 8. 5. J45- 

1859. Della necessità di studiare più esat- 
tamente Tuflicio degli animali nella fab- 
bricazione dei letami, e l'ufficio dei letami 
rispetto alla vegetazione delle piante. (1 

Maggio) ^ N. s. (>. 141 

1861. Relazione intorno al Concorso aperto 

dalla R. Accademia dei Georgofili, nel di 
3 Ottobre 1858, circa il modo di custodire 

ed usare i letami delle stalle. (17 Marzo). N. s. >^» 196 

1862. Della importanza di instituire nel 

Regno d'Italia i concorsi agrari regionali, e 

del loro preferibile ordinamento. (23 J/ar£o) N. s. 0. 50 
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l86iJ. Stadiali prof. Cesare. Intorno al significato 
pratico della presenza dei corpuscoli oscil- 
lanti nelle uova dei bachi da seta. ;S Mai*zo) K. s. 10. 207 

IS'".*». — Intorno a qualche espediente inteso 
ad attenuare i danni della attuale epizoozìa 
dei filugelli. Considerazioni. (12 Agosto).., n.k. 13. 225 

18GH. Su i bachi da seta: Ricordi di osser- 

TAzioni. fo Luglio) x. s. 15. 228 

1855. Taluirriiii senat. Marco. Relazione sopra 
due scritture riguardanti le istituzioni di 

credito fondiario, ( 1 1 Febbraio) K. 8. 2. 106 

1856. — Delle case di deposito pei Trovatelli 
adulti; aperte nel Valdarno di sopra dal 
Commissario dello Si)edale degli Innocenti. 

3 (iiìigno) N. s. 2. 441 

1^^58. Elogi degli Accademici defunti nel- 
l'anno 185S. C2G Dif^einbre) N. s. G. 46 

lH6i^ liapporto sulla corrispondenza acca- 
demica. (10 Z/U^/r/) x.s. 6. xc 

'IHb^, Rap}>orto sulla corrispondenza acca- 
demica. (U Agosto) N. s. (ì, xc'Vii 

1865. — Relazione della Dei)utazioue ordinaria 
sul concorso al premio intorno al seguente 
quesito : « Se « /// f/Hali modi e limiti 
debba la Itfggn pr^sf^ruare e garantir^ ai 
cittadini la favoli a esclusiva di usufrut- 
tuare l^ proprie iuveuziaui nelle scienze f 
nelle arti ». (12 Febbraio) N. S. 12. 48 

1H«J6. Del Canale sull'Istmo di Suez e delle 

sue relazioni con l'Italia. (6 Agosto) N. s. 12. IJWJ 

1S(;6. Relazione intorno al progetto di un 

regolamento sulle disdette coloniche e sulla 
cessazione dei c(»ntratti di colonia parziaria, 
trasmesso all'Acsademia dalla Direzione del 
Comizio Agrario Senese. (6 Maggio) K. s. 13. 163 

1868. — Sulle condizioni morali degli operai ne- 
gli opificii dell'acido borico del conte F. Db 
]^AKi>KitEL in Val di Cecina. {2 Febbraio), n. s. 15. 55 
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1869. Tabarriiil senat. Marco. Elogio del prof. 
Pietro Capei. (31 Gtnfiaio) 

1870. — DI una Memoria del march. Ferdi- 
nando Bartoloxmei sulla riforma dell'Or- 
fanotrofio del Bigallo e delle Scuole Leo- 
poldine. — Relazione. (32 Maggio) 

1859. Taddei prof. Giovaccbino. Su i Letami. (U 
AgoHto) 

1860. Su i Letami. Memoi'ìa II. (13 Genìiaio) 

1860. Del modo di erogare a scopo utile gli 

scoli delle fogne, formandone ingrassi di 
molta e durevole efficacia. (29 Aprile) .... 
1890. Tanarl march. Luigi. Alcune annotazioni 
sulla proposta di studi i statistici del prof. 
DB JoH ANNis. (2 Febbraio) 

1894. — Considerazioni sul € Come ravvivare 
V insegnamento agrario > del senatore Fb- 
cile. (6 Maggio) 

1895. — Osservazioni critiche sul progetto di 
leggo intitolato « Provvedimenti agrari » 
(assegnazione delle ten*e, loro bonificamento 
e colonizzazione agricola) d'iniziativa del 
deputato E in aldi svolto e preso iit consi- 
derazione nella tornata del 16 Marzo 1898. 
(3 Febbraio) 

1896. Dell'indole del moderno socialismo e 

dei rapporti economico-sociali tra capitale 
e lavoro. Lettera aperta al prof. A. de Jo- 
HANNis. (16 Dicembre) 

1853. Targioni Tozzetti prof. Adolfo. Lettera al 
Segretario degli Atti intorno alla nota del 
sig. Trevisan e Sulla esatta determinazione 
del fuìigo parasita dell'uva ». (9 Luglio). 

1853. — Bapporto intorno agli effetti dei vari 
rimedi ^tentati nell'anno corrente contro la 
malattia dell'uva. (25 Settembre) 

1854. Intorno ad una alterazione nelle foglie 

dell'ulivo 



N.s. 16. 33 



N.s. 16. 219 



K. 8. 
N.S. 



N.S. 



N.S. 



N.S. 



N.S. 



6. 256 

7. tó 



10& 



IV. 13. 7 



IV. 17. 2a 



IV. 18. 1 



IV. 18. 237 



1. U 

1. 214 
1. 219 
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1855. Targioni Tozzetti prof. Adolfo. Happorto 
della Deputazione ordinaria sul Concorso 
ai premi Alberti per l'attivazione di una 
fabbrica di concimi artificiali, e per la in* 
troduzione e uso di un' istrumento, o mac- 
china nuova, nella nostra agricoltura» .... N. 8. 2. 463 

1855. — Eapporto della Deputazione ordinaria 
sul Concorso aperto per la compilazione di 
un manuale sulla Cachessia acqìiosa, o Mav' 

ciaia, delle pecore, (23 Dicembre). n. s. 3. 35 

1856. — Nota sulla sti-uttura della fibra serica 
di alcuni insetti allevati come bachi da 
seta, e di altri lepidotteri e imenotteri sal- 
vatici, (l Giugno) n. 8. 3. 2i6 

1857. — Elogio del prof. Andrea Colzi. (27 Di- 
cembre) N. 8, 5. 81 

1858. — Sulla coltivazione della vite senza 
appoggiò, tentata dal signor Sabatieu sul 
colle della Concezione presso Firenze. (2 

Maggio) N. 8. 5. 366 

1859. Delle fumigazioni e delle disinfezioni 

nella malattia dei bachi da seta. — Rela- 
zione. (10 Aprile) N. S. 6. 116 

1859. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(5 Giugno) : n. 8. 6. lxxiv 

1860. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(15 Gennaio) N. s. 7. vii 

1860. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(12 Febbraio) N. s. 7. xxii 

1860. — Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(29 Aprile) N. s. 7. xxxvii 

1860. — Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(5 Agosto) N. 8. 7. 4 

1861. — Rapporto annuale sulla corrisp. acca- 
demica. (3 Febbraio) N. s. 8. 17 

1861. — Elogio accademico del dott. Carlo Ca- 
lamandrei, prof. Damiano Casanti e sena- 
tore Giovacchino Taddei. (3 Febbraio) .... n, s. 8. 42. 
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1S61. Targloni Tozzetti prof. Adolfo. Sapporto 

sulla corrisp. accademica. (17 l>&&ra/o)... n..s. 8. vi» 
1861. — ^ Bapix>rto sulla corrisp. accademica. 

(Il Marzo) k.s. 8. xxi 

1861. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(7 Aprile) x. s. 8. xxxiv 

1861. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(12 Maggio) n. s. 8. xliv 

1861. — Bapx>orto sulla corrisp. accademica. 

(H Luglio) N.s. 8. Lvi 

1861. — Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(Il Agosto) X. s, 8. lxix 

1862. — Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(19 Gennaio) n. s. 9. vi 

1862. Rapporto sulla corrisp. accademica. 

(16 Febbraio) n. n. 9. xxi 

1863. — Rapporto annuale sulla corrisp. acca- 
demica per gli anni 1861-62. (23 Gennaio) x. s. 10. 25 

1863. — Nota sopra alcuni insetti parasiti del 

gelso e dell'oli vo. (14 Giugno) x. «. 10. 354 

1864. — e Marchi prof. Pietro. Resultato degli 
esami microscopici fatti sulle uova dei ba- 
chi da seta inviate da S. £. il Ministi-o 

degli affari esteri. (14 Marzo) n. s. 11. Lxvii 

1866. — Rapporto della Deputazione ordinaria 

sopra una Memoria del sig. march. Axdrea 

C arreda Bsrtolixi col titolo « Parallelo 

fra un mio avvicendamento di anni sei, il 

quadriennale alterno a quello del conte 

Cambray Digny ». (18 Febbraio) x. s. 13. 72 

1866. — Come certe cocciniglie sieno cagione 

di alcune Melate delle i>iante, e di alcuiie 

ruggini ; e cóme la cocciniglia del fìco dia 

in abbondanza una specie di cera. (18 

Marzo) x.s. 13. 115 

1866. — Relazione sopra la seta moogha delle 

Indie, e sopra im opuscolo intorno alla 

riacclimazione del gelso, comunicati alla 
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B. Accademia dal R. Ministero di agricol- 
tura e commercio. (10 Giugno) vì,h, 13. 184 

1867. Targioni Toiseiti prof. Adolfo. Studi sul 
seme dei bachi da seta e sulle nascite dei 
bachi sotto la dipendenza della malattia 
dominante. (24 Febbraio) n. s. 14. 58 

1867. — Nuovi studi sul nascere dei bachi da 

seme infetto, (22 Settembre) n. s. 14. 178 

1867, — Elogio del prof. Filippo Calandrini. 

(22 Dicembre) n. s. 16. 86 

1871. — Discorso letto inaugurando la sezione 

di scienze naturali. (18 Giug9io) iv. 1. 32 

1871. — Relazione sulle cose più notabili ri- 
spetto agli studi dell'Accademia, osservate 
alla Esposizione industriale di Napoli. (16 
Luglio) IV. 1. 98 

1873. — Sugli effetti naturali della caccia e 
sulle ragioni e la opportunità degli ordini 
per regolarne l'esercizio. (26 Giugno) iv. 3. 203 

1886. — Di alcuni rapporti delle coltivazioni 
cogli insetti, e di due casi di infezioni del 
nocciòlo e dell'olivo per cagione di insetti. 
{1 Marzo) iv. 8. 116 

1885. — Appendice alla precedente memoria « iv. 8. 140 

1886. — Tavole per l'appendice che sopra .... iv. 8. 605 
1886. — Delle più recenti infezioni fillosseriche 

della Germania, e dell'impiego dei metodi 
curativi e delle viti americane in alcune 
Provincie francesi. Note di viaggio e con- 
siderazioni. (7 Marzo) IV. 9. 40 

1888. — e Berlese prof. Antonio. Intorno ad 
alcuni insetticidi, alle loro mescolanze, ed 
alle attività relative di quelli e di queste 

contro gli insetti. (8 Aprile) iv, 11. 323 

1889, — Resultati di alcune esperienze tentate 
contro le larve di varie specie di Elateridi, 
nocivi al formentone, al grano, ecc., nel 

Polesine. (3 Marzo) IV. 12. 45 
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1890. 

1891. 

1891. 

1898. 

1894. 

1899. 
1890. 



1891. 

1898. 

lKi8. 
1901. 



Targioni Tozzetti prof. Adolfo. Alcune os- 
servazioni sulla Memoria del socio barone 
Bicasoli intomo alla fillossera a Brolio. 
idO Marzo) iv. 13. 102 

— Sopi'a alcune nuove emulsioni insetti- 
cide. (3 Jfa^^/o) IV. 14. 96 

— Prove sperimentali intomo agli effetti 
di varie emulsioni insetticide sopra le viti. 

(7 Giugìw) IV. 14. 158 

Alcune osservazioni intomo agli studi 

sulla fillossera della vite del cav. Felice 
Franceschini Br. Commissario per le ope- 
razioni antifìllosseriche nella provincia di 

Milano. (5 Febbraio) iv. 16. 131 

— e Del Gnerclo dott. Giacomo. Sulle 
emulsioni insetticide di sapone, e sopra 
alcune esperienze tentate per determinare 
la causa^ o il meccanismo, della loro azione 

mortifera sopra gli insetti. (8 Luglio) .... iv. 17. 137 

Nelle onoranze centenarie a Lazzaro 

Spallanzani, omaggio della R. Accademia 

dei Georgofili iv. 22. xv 

Tamffi ing. Cesare. Dello svolgimento e 
ordinamento tecnico ed economico dell'a- 
zienda rurale. Memoria premiata dalla R. 
Accademia nell'adunanza solenne del di 
5 Gennaio 1890 pel concorso al premio di 
fondazione Cuppari iv. 13. 363 

Della eff'ettiva rendita dei beni rustici 

e delle tasse fondiarie che la gravano. (3 

Maggio) iv. 14. 71 

— Relazione della Commissione giudica- 
trice del Concorso per uno studio sulla pro- 
duzione forestale. (16 Gennaio) iv. 20. xxvi 

— Discorso pronunziato alla inaugurazione 

del monumento a Cosimo Ridolfi. (4 Marzo), iv. 21. xxxii 

Stime morte e ratizzo prodotti pen- 
denti. (3 Marzo) iv. 24. 83 
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1902. Tamfll dott. Dino. Studio sulla produzione 
cedua forestale Toscana. — Memoria pre- 
miata con L. 1000 in seguito al Concorso 
bandito il 27 Gennaio 1901 iv. 26. 471 

1864. Tassi prof. Attilio. Lettera colla quale co- 
munica all'Accademia molte sue importanti 
esperienze sull'uso del collodion, per favo- 
rire lo sviluppo delle radici nelle talee, le 
quali ne dimostrano assolutamente la inu- 
tilità N.s. 1. 698 

1855. — Osservazioni sulla conservazione delle 
crisalidi àeW attacus cynihia, o Eria in- 
diana N. 8. 2. LXXXVII 

1864. Tleozzi ing. Francesco. Lettera intomo al 

seme dei bachi da seta. (20 Luglio) N. s. 11. cxx 

1854. Tigri prof. Atto. Lettere in tomo alla mar- 
ciala della pecora. (18 Febbraio e 3 Marzo) N. s. 1. 838 

1861. — Sull'atrofia dei bachi da seta. Ricer- 
che. (17 Febbraio) n. 8. 8. 232 

1864. Epilogo delle osservazioni fatte sul 

parassitismo interno del baco da seta ; con- 
siderato nel bruco, nella ninfa, nella far- 
falla e nelle uova N. 8. 11. Lxxvi 

1865. — Sulla igiene dei bachi da seta nelle 

prime età. — Nota. (Aprile) n. s. 12. xiii 

1897. Tobler dott. Oscar. Ricerche sull'epoca op- 
portuna per la raccolta delle olive. (3 Gen- 
naio) IV. 20. 41 

1^98. — Alcuni esperimenti sulle viti ameri- 
cane. (3 Luglio) IV. 21. 192 

1899. e Tiriani N. Ricerche sull'epoca op- 
portuna per la raccolta delle olive. (25 
Giugno) iv. 22. 248 

1902. Coltivazione sperimentale della barba- 

bietola^da zucchero. (4 Maggio) iv. 26. 256 

1902. — Ricerche sull'epoca opportuna per la 
raccolta delle olive. — Terza nota. (7 Di- 
cembre) IV. 26. 344 
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1902. Tobler dott. Oscar. Sullo stesso argomento. 

— Quarta nota. (7 Dicembre) iv. 25. 360 

1903. — Coltivazione sperimentale della barba- 
bietola da zucchero. — II. Del grano nel 

bietolule e nel granturcule. (1 Marzo) .... iv. 26. 214 
1903. — Coltivazione sperimentale della barba- 
bietola da zucchero. — III. Note critiche. 

(17 Maggio) iv. 26. 276 

1903. — Di alcuni esperimenti sulle viti ame- 
ricane. — II. (17 Maggio) iv. 26. 351 

1901. Tolomei dott. Giulio. Esperienze sopra Tar- 
rabbiaticcio. Memoria a cui la Commissione 
giudicatrice del Concorso, bandito dall'Acca- 
demia il di 8 Marzo 1896, assegnò, a titolo 
d'incoraggiamento una ricompensa di L. 300 iv. 24. 105 

1902. Studio sulla produzione dei boschi 

cedui in Toscana. — Memoria premiata 
con L. 500 in seguito al Concorso bandito 

il 27 Gennaio 1901 iv. 26. 440 

1855. TorrigiBiil march. Carlo. Rapporto sugli 
opuscoli intitolati : 1.® Statistica degli asili 
infantili di Piemonte: 2.® Relazione com- 
pilata per cura di una Commissione eletta 
dalla Società di incoraggiam^ento delle 
Scienze, lettere ed arti, intorno alla pub- 
blica beneficenza in Milano, (4 Febbraio). N. s. 2. 73 
1857. — Dell'abitazione del povero. (10 Maggio) N. s. 4. 333 

1859. — e Tabarrini avv. Marco. Analisi del- 
l'opera del conte Pier Luigi Bembo, intito- 
lata : Delle istituzioni di beneficenza della 
città e provincia di Venezia. Rapporto. (25 
Settembre) N. 8. 6. 220 

1898. Torrigiani march. Pietro. Discorso pronun- 
ziato all'inaugurazione del monumento a 
Cosimo Ridolfi. (4 Marzo) iv. 21. xli 

1860. Toscanelli cav. Giuseppe. Intorno agli er- 
pici copri-serae Deni e Pasquixi. Rapporto. 

(6 Agosto) N. s. 7. 141 
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2. 64 

4. 212 

2. 209 

11. 129 



1864. Toscani prof. C. Nota sulle crittogame in 
genere e sulla natura e provenienza di 
quella che accompagna Tatrofia del baco 

da seta. (13 Aprile) N. s. 11. lxxxi 

Tozzettl prof. Adolfo. (Vedi Targioni Toz- 

zetti). 

1855. Tarchini Lorenzo. Sopra due elettro-cala- 
mite a rocchetto di gran dimensione, ese- 
guite sul sistema del prof. Cecchi delle 
Scuole Pie. (14 Gennaio) n. s. 

1857. — Sopra una tromba idraulica. Estratto. 

(Il Gennaio) n. s. 

1861. Valle Pietro. Sulle colonie agricole dei Get- 
tatelli, da stabilirsi in Maremma. Rias- 
sunto. (7 Aprile) n. s. 

1888. Talrassori prof. Vincenzo. Sulla Scuola di 
Pomologia e di Orticultura alle Cascine. 
(4 Marzo) iv. 

1901. — La ricostituzione dei vigneti fillosse- 
rati (impressioni di viaggio). Considerazioni 
sui porta-innesti usati per le viti. (27 Gen- 
naio) IV. 

1H88. Tannnecini prof. Vannuccio. Sulla legge di 

restituzione in agricoltura. (4 Marzo) ..... iv. 

1888. — Suirinnesto delle viti nostrali sulle 

viti americane. (1 Luglio) iv. 

1890. — Preparazione del miscuglio calce-ra- 
meico per la cura della peronospora. (4 
Maggio) iv. 

1891. — Esperienze per la distruzione delle oro- 
banche delle fave. (2 Agosto) iv. 

1892. — Importanza di un carattere am-pelogra- 
fico fino ad oggi negletto. (8 Gennaio), ... iv. 

3894. — Osservazioni sullo schiudimento delle 

gemme della vite. (8 Luglio) iv. 

1895. — e Marchi dott. E. Impiego della sansa 
di olive per l'alimentazione del bestiame. 
(7 Aprile) iv. 18. 60 
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1896. Yannneetnl prof. Vannuccio. Esperimenti 

sulla rogna dell'olivo. (7 Aprile) iv. 18. 79 

1896. — Belazione della Commissione giudica- 
trice intomo al Concorso per uno studio 
sul governo del vino. (20 Dicembre) iv. 18. lxxix 

1896. — Stato attuale della questione delle viti 
americane. (3 Maggio) iv. 19. 197 

1897. ~-* Sulla preparazione dei vini bianchi 

fini. (4 Aprile) iv. 20. 109 

1899. — Osservazioni ed esperienze sulla pre- 
parazione delle miscele cupro-calciche. (25 
Giugno) iv. 22. 158 

1868. Yegni prof. Angiolo. Rapporto sulla spedi- 
zione degli operai toscani alla grande Espo- 
sizione di Londra. (15 Febbraio) N. s. 1. 164 

1888. Yillari senat. Pasquale. Il lavoro manuale 

nelle Scuole elementari. (4 Marzo) iv. 11. 141 

1886. Ylmercatt conte Guido. Dell'insegnamento 
professionale in Italia e della necessità e 
mezzi di favorirne l'incremento. (6 Set- 
tembre) IV. 8. 414 

1863. Yisconti Yenosta senat. Emilio. Lettera 
colla quale, a nome del Ministero degli 
esteri, si inviano varie qualità di seme di 
bachi da seta di recente esportato dal Giap- 
pone perchè ne sia eseguito l'esperimento. 
{2i Febbraio) N.s. 10. cxlii 

1868. — Lettera colla quale, a nome del Mini- 
stero degli esteri, si inviano, per esperi- 
mentare, alcune partite di bachi di razze 
provenienti dal Marocco e propriamente 
della provincia di Fez. (8 Marzo) n. s. 10. cxliii 

1863, — Lettera colla quale, a nome del Mi- 
nistero degli esteri, invia all' Acccademia 
alcuni campioni di semi da bachi esteri 
perchè ne faccia l' esperimento. (23 Di- 
cembre) N.s. 10. CL 

1864. — Lettera intomo al detrimento gravis- 
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Simo che soyrasta alla sericoltura nazio- 
nale a causa della invadente atrofia 

1868. Zantedeselil prof. Francesco. Parole intomo 
ad un trattato sulla coltivazione degli al- 
beri da frutto dell'abate Berlese 

1866. Zobl cav. Antonio. Ck>nsiderazioni sullo 
stato della piazza e del porto di Livorno, 
dedotte dal discorso del senat. Gianni e 
dalla Memoria del cav. Bonaini sullo stesso 
argomento. (14 Settembre) n. s 



n.s. 11. XXVIII 



N.s. 6. cxv 



4. 73 



INDICE GENERAI.E 

M KTOI )ICO-CKONOLOftICO 

DELLE MATERIE CONTENUTE 

ITELLA KVOVÀ E ITSLLA QVABTA SESIE SEOLI ATTI 



PARTE PRIMA 



STORIA DELL'ACCADEMIA 



Anni Materie VoL%.^ 



SEZIONE I. 

DOCUMENTI, CARTEGGIO E NOTIZIE ISTORICHE. 



§. 1. Regolamenti e Statuti accademici. 

1870. Nuovi Statati deirAccademia. (25 Marzo), iv. 1. vi 

1884. Statuto della R. Accademia. (15 Gitigno) . iv. 8. vii 

1885. Begolamento per la elezione dei Soci. (1 

Marzo) iv. 8. cvii 

1885. Diliberazioni dichiarative dello Statuto. (24 

Maggio) iv. 10. vii 

1899. Nuovo Statuto dell'Accademia. (3 Diccmòre). iv. 23. xxxi 
19(X). Regolamento per la elezione dei Soci. (24 

Giugno) iv. 23. xlvi 

1902. Modificazioni al Regolamento elettorale. 

(18 Maggio) iv. 25. xxix 



* Il numero romano rimand* alla 4.' Serie degli Atti ; le iniziali N. S. alla Naora 
Serie. 

** n nnmero romano rimanda alla parte storica ; qaello arabo, alla ]>arte soten- 
«floa. 
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§. 2. Decreti Sovrani relativi all'Accademia. 

1859. Decreto Legge del R. Governo della To- 
scana che aumenta la Dote dell'Accademia ^^^ .^^ 
e il premio Leopoldino (27 Dicembre) .... ^«/qS xxix 

1865. Decreto di S. M. Vittorio Emanuele II 
col quale è nominato Presidente dell'Ac- 
cademia il Senatore Ab. Eaffaello Lambru- 
schini. (12 Aprile) N. s. 12. zxxiii 

1870. II. Decreto che approva i nuovi Statuti ac- 
cademici (15 Maggio) iv. 1. xxvii 

1874. R. Decreto che modifica gli articoli 45 e 

46 dello Statuto. (24 Maggio) iv. 4. iii 

1884. E. Decreto che approva il nuovo Statuto. 

(21 Agosto) IV. 8. xxv 

1897. R. Decreto concernente la costituzione del- 
l' Accademia, la restituzione della Dote e 
il ripristinamento del premio Leopoldino. 
(29 Agosto) iv. 20. xxii 

1900. R. Decreto che approva il nuovo Statuto. 

(25 Gennaio), iv. 23. xxx 

1902. R. Decreto che sanziona la nomina a soci 
ordinari dei signori prof. Giacomo del Guer- 
cio, barone Leopoldo Franchetti, conte Fer- 
dinando Guicciardini, prof. Isidoro Del Lun- 
go e prof. Giuseppe Grattarola. (27 Aprile), iv. 25. xxviii 

1903. R. Decreto che sanziona la nomina a socio 
ordinario del barone Sidney Sonnino. (18 

Gennaio) iv. 26. xii 

1908. R. Decreto che sanziona la nomina a soci 
ordinari del cav. dott. Oscar Tobler e del 
dott. Gino Bartolommei-Gioli iv. 26. xiii 

1903. R. Decreto che sanziona la nomina a socio 
ordinario del cav. prof. Igino Cocchi. (21 
Giugno) iv. 26. Lxx 



1878. R. Decreto che ricostituisce il ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio, e ne 
determina le attribuzioni. (8 Settembre),,. iv. 7. xxvii 
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§. 3. Legati in favore dell' Accademia. 

1857. Lettera del prof. Pietro Cupparì colla quale 
istituisce un premio triennale di L. 540. 
(8 Alaggio) N. s. 4. lxvii 



§. 4. Carteggi col Governo, colla Camera dei 
Deputati, col Senato del Regno, con pub- 
bliche Autontà ed altri diversi. 

' a ' Carteggio col Governo. 

1862. Lettera del Presidente dell^ Accademia a 
S. E. il Ministro di Agricoltura, colla quale 
accompagna la Memoria sul corso legale 

della moneta dWo. (20 Febbraio) N. s. 9. 209 

1863. Lettera del Ministro degli Affari Esteri, 
colla quale s^nviano all'Accademia alcune 
cartelle di seme di bachi da seta del Giap- 
pone. (24 Febbraio) n. s. 10. cxlii 

1868. Lettera 'del Ministero suddetto, colla quale 
trasmettesi una porzione di seme di bachi 
da seta proveniente dal Marocco e propria- 
mente dalla Provincia di Fez. (3 Marzo). . N. 8. 10. cxliii 

1863. Memoria presentata al Ministero di Agri- 
coltura per deliberazione e nell' interesse 
deirAccademia. (8 Marzo) N. s. 10. 155 

1863. Lettera del Ministro di Agricoltura; colla 
quale si assicura l'Accademia intorno ai 
timori che in essa ha suscitati l'ordine del 
giorno votato dalla Camera dei Deputati 
del 3 del decorso Febbraio, intomo al pro- 
getto di legge per regolare la condizione 
dei Corpi accademici del Regno. (20 Marzo). N. s. 10. oxLiv 

1868. Lettera del Ministro d'Agricoltura che rin- 
grazia l'Accademia per l'invio degli Atti 
accademici. (13 Settembre) n. s. 10. cxLix 



94 — 



Anni Materie 



Serie 
Volume e Pagina 



1868. Lettera del Ministro degli affari esteri; 
colla quale inviasi una serie di campioni 
di semi di bachi da seta di estera prove- 
nienza, con preghiera di sottoporli ad espe- 
rimento precoce ed a rimettere analitica 
relazione. (28 Dicembre) n. s. 10. CL 

J864. Memoria al Ministero di agricoltura, in- 
tomo alla peste bovina. (17 Febbraio) .... n. s. 11. vili 

1864. Risposta del Ministero suddetto alla Me* 

moria che sopra. (26 Febbraio) n. s. 11, xi 

1864. Lettera al Ministro degli affari esteri, colla 
quale s'invia il resultato degli esami mi- 
croscopici fatti sulle uova dei bachi da 
seta inviate dal Ministero suddetto. (14 
Marzo) N.s. 11. Lxvi 

1864. Lettera del Ministero degli affari esteri, 
colla quale inviansi all'Accademia venti 
esemplari di alcuni cenni sulla sericoltura 
nel Giappone n. s. li. lxix 

1864. Lettera del Ministro della marina che an- 
nunzia all'Accademia un viaggio di cir- 
cumnavigazione nella China, nel Giappone 
e nell'Australia che il Governo del Re fa 
eseguire da una nave da guerra ; e invitasi 
l'Accademia a formulare alcune istruzioni 
generali per gli ufficiali della spedizione 
onde raccogliere ed eseguire lavori a van- 
taggio delle scienze fisiche e naturali. (30 
^ffosto) N. s. 11. CXXXVIII 

1864. Lettera del Presidente dell'Accademia in 

risposta alla precedente. (IO Settembre). . . n. 8. 11. cxxxix 

1865. Lettera del Ministero dell'istruzione pub- 
blica, colla quale inviasi un' esemplare (in 
tre volumi) del Viaggio della fregata au- 
striaca Novara intorno al globo. Dono del 

Governo Austriaco. (27 Luglio) n. S. 12. xxxviii 

1865. Lettera del Ministro di agricoltura, indu- 
stria e commercio; colla quale inviasi al- 
l'Accademia un opuscolo del sig. Gottardo 
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Cattaneo intento a sciogliere il misterioso 

problema dell'atrofia dei bachi. (4 Agosto). N. s. 12. xxxvii 

1865. Lettera del Ministero di agricoltura, colla 
quale si invita l'Accademia a nominare 
ima Commissione coU'incarico di studiare 
la malattia che si è manifestata nei ce- 
reali in Savoia, e di suggerirne i rimedi. 
(16 Settembre) n. s. 12. xxxviii 

1865. Lettera del Ministero suddetto ; colla quale 
si invita l'Accademia ad assumere accurate 
informazioni intomo ad una nuova malattia 
nelle uve, d'indole diversa da quella della 
Crittogama, sviluppatasi anche nei dintorni 
di Firenze. (16 Settembre) N, s. 12. xxxix 

1865. Lettera del Ministero suddetto, colla quale 
inviasi un saggio di semente di mahogani 
spedito dal B. Console a Melbourne (Au- 
stralia) con preghiera di curarne la pian- 
tagione e di comunicarne i resultati. (20 
Settembre) N. s. 12. xl 

1865. Lettera del Ministero suddetto, con cui si 
invita l'Accademia a spedire al Ministero 
stesso alcuni saggi di vini, per esperimen- 
tare la loro resistenza ai viaggi marittimi ; 
profittando di un bastimento che deve fare 
il giro del globo. (6 Ottobre) n. s. 12. xl 

1865. Lettera del Ministero suddetto ; colla quale 
si richiedono istruzioni, o consigli, da darsi 
ai due naturalisti spediti dal Governo del 
He nella China e nel Giappone, intomo ai 
prodotti di quei luoghi, specialmente na- 
turali, da introdurre in Italia. (18 Ottobre) N. 8. 12. XLii 

1865. Lettera del Segretario degli Atti, in replica 
alla precedente e con la quale si inviano 
i Ricordi seguenti. (28 Ottobre) n. s. 12. XLiii 

1865. Bicordi preparati dal compianto Presidente 
(Cosimo Eidolfi) ed ora raccomandati al 
Ministero di agricoltura e commercio per 
gl'in traprenditori di un viaggio alla China 
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e al Giappone nell'interesse dell'agricoltura 

italiana N. s. 12. xliv 

1865. Lettera del signor Federigo Lotteri di Cal- 
cutta (Indie Orientali) diretta al Ministro 
di agricoltura e da questi rimessa air Ac- 
cademia, colla quale inviànsi alcuni saggi 
di seta che si produce nell'Assam da un 
baco che si nutrisce della Tetranthera. (2 
Novembre) n. s. 13. evi 

1865. Lettera del Ministero delle finanze, colla 
quale si partecipa al Presidente dell'Acca- 
demia la istituzione di una Commissione 
permanente con Tincarico di compiere la 
revisione dei valori ufficiali delle merci 
delle Dogane, e la di Lui nomina a membro 
della medesima. (4 Novembre) n. s. 12. l 

1865. Lettera del Ministero di agricoltura e com- 
mercio, colla quale ringraziasi dell'invio dei 
Bicordi dettati dal compianto march. Co- 
simo Bidolfi, per un viaggio nella China 
e nel Giappone nell'interesse dell'agricol- 
tura italiana. (5 Novembre) n. s. 12. xlix 

1865. Lettera del Presidente dell'Accademia colla 
quale ringrazia il Ministro delle finanze 
per la di lui nomina a membro della Com- 
missione permanente per la revisione dei 
valori ufiìciali delle merci delle Dogane, 
nella sezione dei prodotti agrari. (8 No- 
vembre) N. 8. 12. LI 

1865. Lettera del Ministero di agricoltura e com- 
mercio, colla quale inviasi un campione di 
seme serico del Giappone, con preghiera 

di esaminarlo e riferire. (16 Dicembre), ... N. s. 12. lui 

1866. Lettera del Ministero suddetto, con la quale 
inviànsi alcuni saggi di seta che si produce 
nell'Assam, da un baco che si nutrisce 
della Tetranthera, perchè siano esaminati 

e quindi riferito. (5 Gennaio) n. s. 13. cv 

1866. Lettera del suddetto Ministero, colla quale 
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invitasi r Accademia a pronunziare il suo 
giudizio su quanto possa esservi di vero 
nella opinione che la malattia dei bachi 
da seta, anziché dalla degenerazione del 
baco, possa derivare da quella della foglia 
del Gelso. (28 Febbraio) N. s. 13. cix 

1866. Lettera del Ministero suddetto, colla quale 
ringraziasi l'Accademia per l'invio del pa- 
rere sulla solforazione della foglia del Gelso. 
(ib Agosto) N.B. 13. cxv 

1866. Lettera del suddetto Ministero che ringra- 
zia l'Accademia per V invio del Bapporto 
sali» seta Moogha dell' Assam e sulla riac- 
climazione del Gelsp. (15 Agosto) n. s. 13. cxv 

1866. Lettera del Ministero suddetto, colla quale 
inviasi un' esemplare delle memorie della 
Società di Scienze naturali di Cherbourg. 
(20 Settembre) n. s. 13. cxvn 

1866. Lettera del suddetto Ministero, con la quale 
si fanno premure perchè sia fatto conoscere 
qual resultato abbia avuto la cultura del 
seme Mahogani (Eucalyptus Mahogani), 
(26 Settembre) n. s. 13. cxviii 

1866. Lettera del suddetto Ministero colla qua- 
le, nell'intento di alutare e promuovere 
l'Agricoltura nazionale e desiderando cono- 
scere le condizioni nelle quali si trovano 
le Società e Istituti Agrari, invitasi l'Acca- 
demia a spedire una relazione nella quale 
sia esposto, con ogni particolarità, la data 
della sua fondazione, il modo della sua 
composizione, lo scopo speciale, i mezzi che 
adopera e gli Statuti che la reggono. (20 
Ottobre) n. s. 13. cxxii 

1866. Lettera al Ministro di agricoltura, con la 
quale sì risponde all'invito di far conoscere 
i resultati della cultura del seme Maho- 
gani. (10 Novembre) n. s. 13. cxvin 

1866. Lettera al Ministero suddetto che accom- 
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pagna il sommario storico delPAccademia 
in replica alla richiesta di notizie intomo 
alla medesima. (10 Novembre) n. 8. 13. cxxiii 

1866. Lettera del suddetto Ministero che invia 
in dono all'Accademia un esemplare del 
Manuale delle macchine per isgranellare 
il cotone, compilato dal cav. Cavallaro. (31 

Dicembre) n. s. 13. cxxxiv 

1867. Lettera del Ministero suddetto intorno alle 
frequenti falsificazioni di cartoni di seme 
di bachi spacciati per Giapponesi. (4 Gen- 
naio) N. s. 14. cxvn 

1867. Circolare del suddetto Ministero, intorno 
al modo di spedizione dei libri, opuscoli e 
giornali. (6 Gennaio) N. s. 14. cxix 

1867, Lettera del Ministero suddetto, colla quale 
invitasi TAccademia a concorrere alFespe- 
rimento che il signor Giuseppe Dalmati di 
Milano si propone di fare sopra sementa 
infetta di bachi da seta, applicando un suo 
speciale rimedio. (7 Gennaio) n. s. 14. cix 

1867. Lettera del Ministero dei lavori pubblici, 
con la quale inviasi un esemplare degli 
studi per una ferrovia attraverso le Alpi 
Elvetiche. (11 Febbraio) n. a. 14. cxii 

1867. Lettera del Ministero di agricoltura e com- 
mercio, colla quale promettesi di informare 
TAccademia sulla scoperta del sìg. Dumas 
per la produzione di buon seme di bachi 
da seta; appena giungeranno al Ministero 
le notizie da esso richieste a persona au- 
torevole a Parigi. (10 Maggio) N. s. 14. cxvi 

1867. Lettera del suddetto Ministero che accusa 
ricevimento del quadro sinottico contenente 
varie notizie relative alla Biblioteca del- 
l'Accademia. (21 Giugno), N. s. 14. cxxi 

1867. Lettera del Ministero della pubblica istru- 
zione, colla quale inviasi un opuscolo di cui 
Tautore fa dono airAccademia. (26 Gingilo) N. s. 14. cxxit 
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1867. Lettera del Ministero suddetto che tra- 
smette un esemplare del Tomo XTI delle 
Memorie della Società Imperiale delle scien- 
ze naturali di Cherbourg. (5 Luglio) 

1867. Lettera del suddetto Ministero, colla quale 
inviansi alcune dispense del Bollettino della 
Società Imperiale di agricoltura di Algeri. 
(10 Luglio) 

1868. Lettera del Ministero della pubblica istru- 
zione che accompagna il Manuale dell'or- 
tolano, dei fratelli Roda, perchè sia esa- 
minato e quindi riferito. (31 Agosto) 

18C8. Lettera del Ministero suddetto, colla quale 
trasmettesi un pacco proveniente dalla R. 
Legazione di Berlino. (3 Settembre) 

1868. Lettera al Ministero suddetto, colla quale 
si rimette la relazione del socio Siemoni 
intorno al Manuale deWortolaiio dei fra- 
telli Roda. (26 Novembre) 

1868. Lettera del Ministero suddetto che rin- 
grazia deirinvio della suddetta relazione. 
(15 Dicembre) 

1869. Lettera del Ministero di agricoltura e com- 
mercio, con la quale si richiedono i nomi 
delle cariche dell'Accademia per il calen- 
dario generale del Regno. (28 Gennaio), . . 

1871. Lettera del Ministero di agricoltura e com- 
mercio che domanda informazioni intorno 
agli Atti dell'Accademia. (11 Aprile) 

1871. Lettera al Ministero suddetto, colla quale si 
trasmettono le informazioni che sopra. (14 
Aprile) 

1871. Lettera al Ministero suddetto, colla quale si 
domanda un sussidio speciale. (22 Giugno) 

1871. Lettera del suddetto Ministero che avvisa 
di aver disposto per il pagamento di L. 2QQ0 
a favore dell'Accademia. (28 Giugno) 

1871. Lettera del suddetto Ministero che annunzia 
il ricevimento di alcuni esemplari del pro- 



N.S. 14. CXXII 



N. S. 14. CXZIII 



N. 8. 15. CXXXI 



N.B. 16. CXXXVII 



N. S. 15. CXXXII 



N. R. 16. LXXXV 



N. S. 16. LXXXVI 

IV. 2. xviii 

IV. 2. XIX 

IV. 2. XVI 

IV. 2. XVIII 
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1871. 



1871, 



1871. 



1871, 



1872. 



1872. 



1872. 



1872. 



gramma delle Conferenze sulla colonia par- 

ziarìa. (8 Settembre) iv. 2. xv 

Lettera al Ministero suddetto, colla quale 
vengono trasmessi cinque esemplari di uno 
opuscolo del Presidente in preparazione 
delle Conferenze sulla colonia parziaria. 

({^Settembre) iv. 2. xv 

Lettera del Ministero suddetto clie comu- 
nica un rapporto del B. Console in Yo- 
kohama, diretto al Ministero degli affari 
esteri, relativo alle condizioni del mercato 
del seme di bachi da seta in quella piazza. 

(3 Ottobre) iv. 2. xxiii 

Lettera del Ministro suddetto che annunzia 
ricevimento dell'opuscolo del Presidente in 
preparazione delle Conferenze sulla colonia 

parziaria. (IO Ottobre) iv. 2. xvi 

Lettera del Ministro suddetto, colla quale 
comunicasi un rapporto del E. Console a 
Melbourne ; nel quale si accenna che la 
Società d'aedi mazione di Ankland, avendo 
rivolta la sua attenzione alla possibilità 
d'introdurre in quel paese la cultura del- 
l' ulivo, domanda all'Accademia informa- 
zioni in proposito. (31 Dicembre) iv. 2. xx 

Lettera al Ministro suddetto, in risposta 
alla precedente, con cui trasmettesi il Trat- 
tato sulla coltivazione degli ulivi e la ma- 
nifattura dell* olio, del prof, Girolamo 
Caruso, edito in Palermo nel 1870. (4 Gen- 
naio) IV. 2. XXII 

Lettera al Ministero di agricoltura e com- 
mercio, colla quale si inviano le due prime 
dispense degli Atti accademici. (3 Marzo), iv. 2. xxxiv 
Circolare del Ministero suddetto che an- 
nunzia la prossima apertura della Esposi- 
zione universale di Vienna e chiede la coa- 
diuvazione dell'Accademia. (20 Maggio). . . iv. 2. xxxv 
Lettera al suddetto Ministero che annunzia 
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il ricevimento della suddetta Circolare, e si 
partecipa che rAccademia ha rilasciata ogni 
iniziativa al Comizio Agrario. (14 Luglio), iv. 2. XL 

1872. Circolare del Ministero suddetto, colla quale 
si domandano informazioni intorno alle So- 
cietà protettrici degli animali. (Il Agosto), iv. 3. xvii 

1872. Circolare del Ministero suddetto, intomo 
al mercato del seme di bachi da seta del 
Giappone. (14 Agosto) iv. 2. XLii 

1872. Circolare come sopra intorno alla Esposi- 
zione imi versale di Vienna. (22 Agosto), . . iv. 2. XLV 

1872. Lettera al Ministero suddetto, colla quale, 
anche per quest'anno, si domanda un sussi- 
dio a favore deirAccademia. (9 Settembre), iv. 2. XLVii 

1872. Lettera del suddetto Ministero, con la quale 
si dà avviso di avere accordato un sussidio 
di L. 2000. (23 Settembre) iv. 2.' xlix 

1872. Lettera del Ministero suddetto, colla quale 
annunziasi il ricevimento delle due prime 
dispense degli Atti Accademici. (3 Ottobre), iv. 2. xxxv 

1872. Lettera al Ministero suddetto per ringra- 
ziare dell'accordato sussidio. (14 Ottobre) . iv. 2. xlix 

1872. Lettera del Ministero dell* Istruzione pub- 
blica, colla quale si domandano gli Atti del- 
l' Accademia per spedirsi alla Esposizione 
imiversale di Vienna. (22 Dicembre) iv. 2. Lvi 

1873. Lettera al Ministero suddetto, colla quale 
si partecipa che l'Accademia ha deliberato 
l'invio, alla Esposizione di Vienna, della in- 
tiera collezione degli Atti, esclusa la prima 

serie. (15 Gennaio) iv. 2. lvii 

1878. Lettera al Ministero di agricoltura e com- 
mercio, in risposta alla Circolare 22 Ag^ 
sto 1872, in tomo alla Esposizione univer- 
sale di' Vienna. (16 Gennaio). IV. 2. XLVI 

1873. Lettera al Ministero suddetto per annun- 
ziare il ricevimento della Circolare intomo 
al mercato del seme di bachi da seta al 
Giappone. (18 Gennaio) iv. 2. xliv 
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1878. Lettera al Ministero suddetto in risposta 
alla Circolare deiril Agosto 1872 relativa 
alle Società protettrici dagli animali. (25 
Genìiaio) iv. 3. xviii 

1878. Lettera al Ministero suddetto, colla quale 
sì trasmette il Resoconto dell'Assemblea 
generale tenuta dalla Società protettrice 
degli animali in Firenze il 15 Gennaio 1878. 
(12 Febbraio) iv. 3. xrx 

1873. Lettera del suddetto Ministero che ringra- 
zia delle notizie ricevute intorno alla So- 
cietà protettrice degli animali. (21 Feb- 
braio) IV. 8. XX 

1873. Lettera del Ministero suddetto che annun- 
zia di aver ricevuto il Resoconto dell'As- 
semblea generale tenutasi in Firenze per 
la costituzione di una Società protettrice 
degli animali. (28 Febbraio) iv. 3. xx 

1873. Lettera al Ministero di agricoltura e com- 
mercio, colla quale si annunzia il ricevi- 
mento delle circolari sugli insetti devasta- 
tori degli ulivi e quelle sul seme serico 

giapponese. (10 Marzo) iv. 8. xxxiii 

1874. Lettera del Ministero dell'Istruzione pub- 
blica, colla. quale vengono restituite le pub- 
blicazioni inviate dall'Accademia all'Espo- 
sizione universale di Vienna. (23 Febbraio], iv. 4. xi 

1874. Lettera al Ministero suddetto, colla quale si 
annunzia il ricevimento delle pubblicazioni 
spedite dall'Accademia alFEsposizione uni- 
versale di Vienna. (16 Marzo) iv. 4, xi 

1874. Lettera al Ministero di agricoltura e com- 
mercio, colla quale si domanda l'approva- 
zione delle modìfìcazioni introdotte agli 
art. 46 e 46 dello Statuto. (27 Aprile) .... iv, 4. xv 

1874. Lettera del Ministero suddetto, colla quale 
si partecipa che S. M. il Re ha approvate le 
modificazioni di cui sopra. (30 Giugno) . . . iv. 4. xvii 

1874. Lettera al Ministero suddetto per annun- 
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ziare il ricevimento del Decreto Reale che 
approva le suddette modificazioni. (6 Lu- 

glio) IV, 4. XVII 

1876. Lettera del suddetto Ministero, colla quale 
invitasi l'Accademia ad adoprarsi perchè 
gli agricoltori concorrano al 2.° Congresso 
agrario regionale che avrà luogo in Genova 
nel 1878. (21 Agosto) iv. 5. xxv 

1876. Lettera al Ministero suddetto che annun- 
zia il ricevimento della lettera precedente, 

(28 Agosto) iv. 5. xxvi 

1877. Lettera del Ministero della Istruzione pub- 
blica, che invia una copia del Hendiconto 
della Società nazionale di Scienze naturali 

di Cherbourg. (29 Giugno) iv. 6. lxiii 

1877. Circolare del Ministero di agricoltura e 
commercio, colla quale partecipasi che fu 
reputato opportuno di aggiungere altra 
nuova serie di premi a quelli destinati agli 
oggetti che saranno presentati alla Mostra 
italiana di caseificio. (1 Luglio) iv. 6. Lxiv 

1877. Lettera al Ministero della istruzione pub- 
blica per annunziare il ricevimento del Ren- 
diconto della Società di Scienze naturali di 
Cherbourg. (6 Luglio) iv. 6. lxiii 

1877. Lettera del Ministero dei lavori pubblici, 
colla quale inviasi una copia delle Relazioni 
deiring. Magazzini sulle opere idrauliche 
dei Paesi Bassi. (4 Agosto) iv. 6. lxxii 

1877. Lettera al Ministero suddetto che annunzia 
il ricevimento delle suddette Relazioni. (23 
Agosto) IV. 6. Lxxu 

1877. Lettera del Ministero di agricoltura e com- 
mercio, che richiede risposta ad una cir- 
colare ; colla quale accompagnavasi un qui- 
stionario relativo alle condizioni dellagri- 
coltura durante l'anno 1877. (19 Ottobre),, iv. 6. Lxxiir 

1877. Lettera al Ministero suddetto, colla quale 
porgesi avviso che mai fu ricevuto, né la 
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circolare, né il quistionarìo di cui sopra. (5 

Novembre) iv. 6. lxxiv 

1877. Lettera del Ministero di agricoltura e com- 
mercio, colla quale inviasi la circolare e il 
quistionarìo preannunziato. (25 Novembre), iv. 6. Lzziv 

1878. Lettera del Ministro del Tesoro che an- 
nunzia la soppressione del Ministero di 
agricoltura, del quale furono da Esso as- 
sunte le attribuzioni. (1 Geniiaio) iv. 7. xxL 

1878. Lettera del suddetto Ministro, colla quale 
richiamasi TAccademia a trasmettere le no- 
tizie intomo ai miglioramenti della agri- 
coltura toscana. (5 Gemiaió) iv. 7. xi. 

1878. Lettera ai Ministri del tesoro e della pub- 
blica istruzione, colla quale si rassegnano 
alla Maestà di Umberto I le condoglianze 
del Corpo accademico per la morte del- 
Taugusto Suo Genitore. (15 Gennaio) iv. 7. xii 

1878. Circolare del Ministro dell'interno colla 
quale, annunziando l'avvenuta soppressione 
del Ministero di agricoltura, si partecipa 
come ne siano state divise le attribuzioni 
fra altri Ministeri. (26 Genfiaio) iv. 7. xxi 

1878. Lettera del Ministero dell'istruzione pub- 
blica colla quale, a nome di S. M. il Re, 
manifestasi al Corpo Accademico il Suo 
sovrano aggradimento delle condoglianze 
inviategli per la morte del Suo augusto 
Genitore. (4 Marzo) iv. 7. xiii 

1878. Lettera del Ministro delle finanze intomo 

al dazio sulle ossa. (21 Maggio) iv. 7. xxiv 

1878. Lettera del Ministero dell'istruzione pub- 
blica, che trasmette alcuni fascicoli delle 
osservazioni meteorologiche del 1877 e 1878. 
(8 Giugno) iv, 7. xv 

1878. Lettera al Ministero suddetto che annunzia 
il ricevimento dei suddetti fascicoli. (19 
Gingilo) IV. 7. xvr 

1878. Lettera al Ministro del tesoro in risposta 
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al richiamo fatto airAccademia di trasmet- 
tere notizie intorno ai miglioramenti agrari 
in Toscana. (7 Giugno) iv. 7. xi 

1878. Lettera del Ministro delle finanze, colla 
quale richiedesi immediata risposta alla 
Circolare 21 Maggio 1878 relativa al dazio 
di uscita sulle ossa. (8 Settembre) iv. 7. xxvi 

1878. Circolare del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, che partecipa la ricostituzione del 
Ministero di agricoltura, industria e com- 
mercio. (3 Ottobre] iv. 7. xxvi 

1885. Lettera- del Ministero di agricoltura e com- 
mercio, colla quale viene partecipato che 
con Decreto Ministeriale del 21 Ottobre, 
TAccademia è invitata a farsi rappresen- 
tare, per mezzo del proprio Presidente, nel 
Consiglio di agricoltura per Tanno 1886. 
(22 Ottobre) iv. 8. 

1895. Lettera al Ministero suddetto in risposta 

alla precedente. (23 Ottobre) iv. 8. 

1885. Lettera del suddetto Ministero, colla quale 
si fanno sollecitazioni perchè sia risposto 
alle Circolari 10 Dicembre 1834 e 26 Feb- 
braio 1886 relative alla diflfusione di pic- 
cole industrie adatte ai contadini. (17 No- 
vembre) iv. 8. cci 

1885. Lettera al suddetto Ministero, colla quale 
trasmettesi la Relazione intorno ai due 
Decreti-legge diretti a combattere le cause 
della pellagra. (30 Novembre) iv. 8. cciv 

1885. Lettera al Ministero suddetto in risposta 
alla lettera 17 Novembre relativa alla dif- 
fusione di piccole indastrie adatte ai con- 
tadini. (1 Dicembre) iv. 8. ccii 

1886. Circolare al Ministero suddetto, alla Dire- 
zione della B. Stazione di Entomologia 
agraria e alla Presidenza della Società En- 
tomologica italiana, colla quale si inviano 
i Diplomi d'onore conferiti nel Concorso 
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internazionale di apparecchi anticrittoga- 
mici e insetticidi. (12 Dicembre) iv. 10. xxvi 

1886. Lettera del Ministero di agricoltura sul 
ricevimento dei suddetti Diplomi. (24 Di- 
cembre) IV. 10. xxvii 

1900. Telegramma del Presidente delFAccademia 
a S. E. il Ministro di agricoltura per espri- 
mergli profondo cordoglio pel nefando par- 
ricidio dell'ottimo Sovrano. (1 Agosto) iv. 23. lxii 

1900. Telegramma del Ministro di agricoltura in 

risposta al precedente. (24 Agosto), iv. 23. LXii 

- b - Carteggio colla Camera dei Deputati. 

1862. Petizione alla Camera dei Deputati intorno 
al progetto di legge presentato al Parla- 
mento per estendere a tutto il Regno il 
corso legale della moneta d'oro. (20 Feb- 
braio) N. s. 9. 210 

1866. Lettera del Presidente dell'Accademia alla 
Presidenza della Camera dei Deputati, acciò 
questa voglia negare la sua approvazione 
alla proposta della tassa sull'imbottato ; so- 
stituendogliene altra più conforme alle buo- 
ne dottrine economiche, e da non dover arre- 
care tanta molestia ai cittadini. (25 iì/arzo). N. 8. 13. LXII 

- c ' Carteggio col Senato. 

1862, Petizione al Senato del Regno intorno al 
progetto di legge presentato al Parlamento 
per estendere a tutto il Regno il corso le- 
gale della moneta d'oro. (10 Marzo) N. s. 9. 212 

' d ' Carteggio con pubbliche Autorità 
ed altri diversi. 

1863. Lettera del Prefetto di Firenze che offre 
in dono all'Accademia alcune opere stati- 
stiche concernenti le antiche Provincie del 

Regno. (18 Gennaio) N. s. 10. cxLii 
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1865. 



1866. 



1863. Lettera del suddetto che partecipa all'Acca- 
demia la deliberazione presa dal Consiglio 
Provinciale intomo alJa Memoria dell'ing. 
Pietro Bossini sulla necessità di provve- 
dere al degradamento delle ripe e argina- 
ture dei fiumi. (28 Maggio). N. s. 10. cxvii 

Lettera del Prefetto di Firenze che accom- 
pagna il K. Decreto di nomina del sen. 
ab. Kaffaello Lam bruschini a Presidente 

dell'Accademia. (26 Aprile) n. h. 12. xxxiii 

Lettera del suddetto, colla quale invitasi 
l'Accademia a porsi d'accordo con la Camera 
di Commercio ed Arti di Firenze, per la 
nomina di un giurato nella Esposizione dei 
cotoni che avrà luogo in Napoli. (7 Xo- 
vembre) n. 8. 12. li 

1867. Lettera del suddetto, colla quale si dà no- 
tizia della riunione del Comizio Agrario 
circondariale istituito con R. Decreto 23 
Dicembre 1866. (6 Agosto) n. s. 14. cxxix 

1876, Lettera del suddetto che accompagna al- 
cune pubblicazioni della Società nazionale 
di Scienze naturali di Cherbourg donate 
all'Accademia. (19 Ottobre) iv. B. xxvi 

1877, Lettera del suddetto, colla quale, a nome 
del Ministero di agricoltura, invitasi l'Acca- 
demia a trasmettergli le Memorie, Mono- 
grafìe e altri scritti che trattino dello stato 
dell'agricoltura e della condizione degli agri- 
coltori nelle varie Provincie del Regno. (4 

Giugno) iv. 6. xxxix 

1877. Lettera del suddetto che richiede risposta 

alla lettera che sopra. (18 Luglio) iv. 6. Lxviii 

1877. Lettera in risposta alla precedente. (27 

Luglio) IV. 6. Lxvm 

1878. Lettera del Prefetto di Firenze, colla quale, 
a nome del Ministero dell'istruzione pub- 
blica, trasmettonsi alcune Memorie della 
Società d'agricoltura del Dipartimento di 
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Seine et Oise, e della Società di Scienze 

naturali di Cherbourg. (29 Aprile) iv. 7. xiv 

1878. Lettera al suddetto per annunziare il ri- 
cevimento delle suddette pubblicazioni. (17 
Maggio) iv. 7. xv 

1889. Lettera del Prefetto suddetto che trasmette 
Tinterrogatorlo formulato dalla Commis- 
sione per la coltivazione indigena del ta- 
bacco. (2 Gennaio) IV. 12. XXI 

1889. Lettera al Prefetto suddetto^ colla quale si 
trasmettono le repliche al quistionario che 
sopra. (IO Gennaio) iv. 12. xxin 

1869. Lettera del suddetto colla quale, a nome 
del Governo, domanda notizie intomo ai 
mezzi coi quali si possa rivolgere a bene- 
fìcio di alcune parti del nostro paese quella 
emigrazione che si rivolge all'estero. (18 
Gennaio) iv. 12. xxxii 

1889. Lettera del Presidente dell'Accademia in 

risposta alla precedente. (28 Gennaio) .... iv. 12. xxxiv 

1889. Lettera del Prefetto di Fii*enze che an- 
nunzia il ricevimento della lettera che so- 
pra. (26 Gennaio) iv. 12. xxxvi 



1863. Lettera del comm. De Vincenzi, B. Commis- 
sario alla Esposizione universale di Londra, 
colla quale si trasmetto alFAccademia il 
Rapporto sulla coltivazione del cotone in 
Italia e la Belazione intomo alla parte 
che l'Italia ha presa nella Esposizione sud- 
detta. (8 Gennaio) n. s. 10. cxLi 

1866. Lettera del Presidente della Commissione 
Beale alla Esposizione universale di Pa- 
rigi, colla quale invitasi l'Accademia ad in- 
viare alla Esposizione stessa una raccolta 
completa dei proprii Atti. (20 Ottobre).... n.s, 18, cxx 

1866. Lettera del Presidente dell'Accademia colla 
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quale si invia la raccolta degli Atti ri- 
chiesta colla lettera che sopra. (10 No- 
vembre) K. s. 13. cxxi 

1866. Lettera del Presidente della Commissione 
Beale per la Esposizione universale di Pa- 
rigi| che ringrazia TAccademia dell'invio 
della collezione dei propri Atti e domanda 
il sommario storico del comm. Tabarrini. 
{\% Novembre) N. s. 13. cxxiv 

1866. Lettera del suddetto colla quale invitasi 
l'Accademia a concorrere al premio in fa- 
vore degli stabilimenti, o dei Consorzi. (19 
Novembre) n. s. 13. cxxv 

1866. Lettera del Presidente dell'Accademia al 
suddetto, colla quale chiedesi che l' Acca- 
demia sia presa in considerazione per con- 
correre al premio che sopra. (23 Novembre). N.s, 13. cxxvii 

1866. Lettera al suddetto con cui si invia la Me- 
moria con la quale TAccademia chiede di 
concorrere al premio sopra indicato. (23 
Novembre) n. s. 13. cxxix 

1866. Lettera al suddetto colla quale si trasmette 
il richiesto sommario storico dell'Accade- 
mia. (24 Novembre) n, 8. 13. cxxv 

1866. Lettera della Presidenza della Commis- 
sione Beale per la Esposizione universale 
di Parigi, colla quale annunziasi di aver 
ricevuto la domanda dell'Accademia pel 
concorso al premio del novello ordine di 
ricompense istituito nell'Esposizione, e si 
richiede un conto economico della produ- 
zione e dei bisogni di vita di una famiglia 
di mezzadri toscani, perchè possa rilevar- 
sene la prosperità; lavoro da aggiungersi 
alla domanda dell'Accademia. (25 Novembre) ìH, s. 13. cxxxi 

1866. Lettera in replica all'invito che sopra. (29 

Novembre) n. s. 13. cxxxii 

1866. Lettera del Presidente della Commissione 
suddetta che annunzia il ricevimento delle 
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pubblicazioni spedite a corredo della do- 
manda dell'Accademia. (83 Novembre) n. s. 18. cxxxiii 

1866. Lettera del suddetto Presidente che rin- 
grazia per l'invio delle pubblicazioni tra- 
smesse con lettera del 24 Novembre. (13 
Dicembre) n. s. 13. cxxxiii 

1868. Lettera del E. Commissario all'Esposizione 
universale di Parigi, colla quale partecipasi 
all'Accademia che, dal Giuri speciale pel 
novello ordine di ricompense, Essa fu no- 
tata la prima fra i concorrenti italiani che 
furono stimati degni di particolare desi- 
gnazione. (4 Marzo) N. 8. 15. cxxvii 

§. 5. Carteggio coi Consigli Provinciali, 
Sindaci, Camere di Commercio, Co- 
mizi Agrari e Comitati speciali. 



66 
216 



1862. Deliberazione della Camera di Commercio 
di Firenze, intorno alla proposta di legge 
per dar corso legale in tutto il Eegno alle 
monete d'oro. (12 Marea) N. s. 9. < 

1862, Lettera al Presidente della suddetta Ca- 
mera di Commercio, colla quale si chiede 
l'autorizzazione a pubblicare negli Atti del- 
l'Accademia la suddetta deliberazione. (23 
Marzo) N. s. 9. 216 

1862. Lettera dello stesso Presidente della Ca- 
mera di Commercio colla quale consente la 
suddetta autorizzazione. (28 Marzo) N. s. 9. 216 

1865. Lettera del Sindaco di Faenza che chiede 
una copia del Regolamento di polizia ru- 
rale. (14 Lw^yZ/o) N. 8. 12. XXXV 

1865. Lettera al Sindaco suddetto in replica alla 

precedente. (27 Luglio) N. s. 12. xxxv 

1865. Lettera della Camera di Commercio di Fi- 
renze, colla quale si notifica essere stato 
nominato a giurato nella Esposizione dei 
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1866. 

1866. 

1866. 

1866. 
1867. 



1868. 



1868. 



1868. 



cotoni che avrà luogo in Napoli, il conte 
senatore Augusto De Gori Pannilini. (1 Di- 
cembre) N.B. 12. LUI 

Lettera del Sindaco di Paternòi colla quale 
inviasi una copia di alcune osservazioni del 
prof. Orazio Silvestri sulle salse e l'eru- 
zione fangosa, fenomeno sviluppatosi nelle 
vicine contrade di quel comune. (14 Marzo], n. s. 13. ex 
Lettera del Direttore del Comizio agrario 
di Siena, colla quale chiedesi un voto del- 
l'Accademia sul progetto intorno alle di- 
sdette coloniche. (24 Marzo) N. s. 18. cxiir 

Lettera del Comizio agrario di Eieti che 
domanda in prestito, od in acquisto, il ri- 
tratto del compianto march. Cosimo Ridolfi. 

(17 Settembre) n. s. 13. cxvi 

Lettera in risposta alla precedente. (21 Set- 
tembre) N. s. 13. cxvi 

Lettera del Direttore del Comizio agrario 
di Siena, colla quale annunziasi ricevimento 
del Rapporto del senatore Tabarrini sul 
progetto di Regolamento pel contratto di 
mezzeria compilato da quel Comizio. (8 

Giugno) N. s. 14. cxx 

Lettera al Presidente del Consiglio Pro- 
vinciale di Arezzo, colla quale si invia una 
copia della Relazione del socio ing. Felice 
Francolini sul libro dell' ispettore Carlo 
Possenti intorno ai lavori idraulici della, 

Val di Chiana. (25 Ajyrile) N. s. IB. cxxix 

Lettera del Presidente suddetto che rin- 
grazia dell'invio della Relazione che sopra. 

(9 Maggio) N. s. 15. cxxx 

Lettera del Presidente del Comizio agrario 
di Arezzo colla quale invitasi l'Accademia 
a farsi rappresentare alla pubblica Esposi- 
zione di agricoltura, orticultura e giardi- 
naggio che avrà luogo dall' 8 al 12 Set- 
tembre. (3 Settembre) N. s. 15. cxxxvm 
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1871. Lettera del Presidente del Comizio agrario 
di Pistoia, colla quale annunziasi di aver 
dato Tincarico di rappresentare il Comizio 
stesso alle Conferenze sulla colonia par- 
ziaria, al prof. Cesare Bartolini. (3 Agosto) iv. 2. x 

1871. Lettera del Presidente del Comizio agrario 
di Lucca, colla quale partecipasi di avere 
incaricato a rappresentare il Comizio stesso 
alle Conferenze che sopra, il signor Pietro 
Guerra. (18 Agosto) iv. 2. xi 

1871. Lettera del Presidente del Comizio agrario 
di Pistoia, con la quale annunziasi di avere 
incaricato di rappresentare il Comizio stesso 
alle Conferenze sulla colonia parziaria, oltre 
al sig. Cesare Bartolini, anche il dott. Luigi 
Giovacchini-Eosati. (24 Agosto) iv. 2. xi 

1871. Lettera del Presidente del Comizio agrario 
di Siena che annunzia di avere incaricato 
di rappresentare il Comizio stesso alle Con- 
ferenze che sopra f il barone Bettino Ei- 
casoli. (24 Agosto) iv. 2. xii 

1871. Lettera del Presidente del Comizio agrario 
in Rocca S. Casciano, all'avv. Giuseppe 
Poggi, colla quale gli si dà l'incarico di rap- 
presentare il Comizio stesso alle suddette 
Conferenze. (22 Maggio) iv. 2. xiii 

1871. Lettera del Presidente del Comizio agrario 
di Pisa, colla quale annunziasi di aver dato 
l'incarico di rappresentare il Comizio stesso, 
alle Conferenze che sopra, al cav. Giuseppe 
Toscanelli. (24 Maggio) iv. 2. xiv 

1872. Lettera al Comizio agrario di Firenze colla 
quale si previene che, ad evitare una du- 
plicità d'azione, l'Accademia lascia ad esso, 
come più idoneo all'uopo, intiera e libera 
la cura di corrispondere ai desideri del 
Ministro di agricoltura per far comparire 
degnamente l'Italia all'Esposizione univer- 
sale di Vienna. (14 Luglio), iv. 2. XLi 
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1872. Lettera della Deputazione provinciale di 
Firenze, colla quale si trasmettono i que- 
siti intomo al miglioramento della razza 
bovina. (6 Novembre) iv. 2. lii 

t872. Lettera alla Deputazione provinciale di Fi- 
renze, con la quale si previene di aver dato 
incarico alla Sezione di agronomia di esa- 
minare i quesiti intorno al miglioramento 
della razza bovina. (14 Novembre) iv. 2. liv 

1877. Lettera del Sindaco di Siena cbe invita 
r Accademia a farsi rappresentare alla so- 
lenne festa del secondo centenario della 
nascita deir economista Sallustio Bandini. 
(24 Maì'zo) IV. 6. xxix 

1877. Lettera al Sindaco suddetto per comuni- 
cargli che la Deputazione incaricata di rap- 
presentare l'Accademia al 2.o centenario 
che sopra, sarà composta di tre soci ordi- 
nari. (12 Aprile) iv. 6. xxx 

§. 6. Carteggio cùfi viarie Società 
scientifiche e Congressi. 

1864. Lettera dei promotori della Festa pel terzo 
centenario di Galileo Galilei, perché l'Acca^ 
demia sia a quella festa rappresentata. (18 
Gennaio) • x. s. 11. vii 

1864. Lettera del march. Cosimo Bidolfi annun- 
siante la presa direzione del Giornale agra- 
rio toscano. (12 Febbraio) n, s. 11 . xii 

1864. Manifesto annesso alla lettera che sopra. 

(26 Gennaio) n. S lU xiii 

1864. Lettera del sig. F. Buschi, a nome della 
disciolta Associazione agraria del Compar- 
timento pisano, colla quale si invita l'Ac- 
cademia ad assumere l'incarico della asse- 
gnazione di un premio triennale per inco- 
raggiamento dell'Agricoltura. (9 Luglio)^. N. s. 11. OVi 
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1867. Lettera del Presidente della Società agra- 
ria della Provincia di Bologna, colla quale 
comunica all'Accademia la deliberazione 
presa da quella Società ; intesa a non pro- 
fittare dell'art. 5 del Decreto ministeriale 
del 23 Dicembre 1866; con cui, istituendosi 
nuovi Comizi agrari in tutti i Capi-luoghi 
di Circondario, si invitano le Società già 
costituite a dichiarare se intendono, o no, 
di modificarsi a norma del Decreto stesso. 
(9 Febbraio) n. s. 14. ex 

1867. Lettera del sig. Paolo Boselli, colla quale 
inviasi il primo quaderno degli Atti della 
Società di scienze sociali di Toriuo. (24 
Febbraio) n. s. 14. exit 

1867. Lettera del Presidente della E. Commis- 
sione di Agricoltui*a e Pastorizia per la Si- 
cilia, colla quale trasmettesi una proposta 
del suo Vicepresidente intesa a prevenire i 
danni che può arrecare la peste bovina. (11 
Luglio) N.s. 14. cxxiii 

1867. Proposta di che nella precedente lettera. . N. s. 14. cxxiv 

1867. Deliberazione presa dalla B. Commissione 

suddetta intomo alla proposta suddetta. . . K. s. 14. cxxviii 

1867. Lettera della Società dei Nuovi Filodidaci, 
colla quale si sottopongono al giudizio del- 
TAccademia i propri! Statuti e un saggio 

dei suoi studi. (Settembre), n. s. 14. exxix 

1868. Lettera del Comitato fondatore della So- 
cietà agraria Istriana, che annunzia all'Ac- 
cademia la legale esistenza della medesima. 

(18 Agosto) N. s. 15. cxxxt 

1871. Lettera del Comitato ordinatore del Con- 
gresso bacologico internazionale, colla quale 
inviasi il Programma e il Regolamento, con 
invito air Accademia di farsi rappresentare 

al Congresso stesso. (31 Luglio) iv. 2. xxix 

1872. Circolare della Società italiana di Antro- 
pologia e di Etnologia, colla quale si in- 
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vita rAccademia a mettersi d'accordo con 
altre Accademie scientifiche per formare 
un Circolo scientifico. (30 Novembre) iv. 3. xxi 

1873. Lettera alla Società suddetta, con la quale 
si comunica che l'Accademia ha approvato 
le basi proposte per la istituzione di un 
Circolo scientifico. (14 Gennaio) iv. 3, xxiii 

1873. Lettera alla Società suddetta, colla quale 
le viene partecipato che l'Accademia ha 
approvato lo Statuto per la istituzione di 
un Circolo scientifico. (25 Maggio) iv. 3. xxiv 

1873. Lettera del Delegato italiano per la con- 
vocazione di un Congresso di Orientalisti 
in Parigi, colla quale invitasi l'Accademia 
a prender parte al Congresso. (9 Giugno). . iv. 3. xxxv 

1873. Programma del primo Congresso intema- 
zionale degli Orientalisti iv. 3. xxxvi 

1873. Lettera al Delegato italiano presso il Con- 
gresso suddetto, con la quale si partecipa 
che rAccademia ha destinato a rappresen- 
tarla al Congresso stesso il Socio corrispon- 
dente sig. Guérin-Menne ville. (5 Luglio) . iv. 3. xxxviii 

1873. Lettera del Pi*esidente della Società toscana 
di orticultura, colla quale invitasi l'Accade- 
mia a concorrere con un sussidio all'Espo- 
sizione internazionale orticola del 1874. (24 
Luglio) IV. 3. XLiii 

1873. Lettera del Consiglio direttivo del Con- 
gresso degli Scienziati italiani in Boma, 
colla quale invitasi l'Accademia a farsi rap- 
presentare a quel Congresso. (2 Ottobre), . iv. 3. XL 

1873. Lettera al Consiglio suddetto con la quale 
si annunzia che l'Accademia ha designati 
a rappresentarla al Congresso i soci Comm. 
Busacca, Comm. Buonazia e Conte De Gori- 
Pannilini. (10 Ottobre) iv, 3 XLi 

1874. Lettera al Presidente della Società toscana 
di orticultura, colla quale si dà avviso che 
l'Accademia ha deliberato di contribuire 
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con lire 200 al conferimento dei pi*emi alla 

Esposizione orticola. (81 Marzo) iv. 3. xlv 

1874. Lettera del Presidente della suddetta So- 
cietà che ringrazia del contributo assegnato 
dall'Accademia alla Esposizione orticola. (7 
Aprile) IV. 3. xlvi 

1876. Lettera del Presidente del Comitato cen- 
trale del primo Congresso enologico au- 
striaco in MorpiirgOi che trasmette lo Sta- 
tuto e il programma, con invito a farsi rap- 
presentare al Congresso stesso. (Febbraio) iv. 5. xv 

1876. Lettera del Presidente del Comitato ordi- 
natore del Congresso enologico del 1877, 
colla quale invita TAccademia ad eleggere 
un rappresentante al Congresso stesso. (5 
Maggio) iv. 5. xxii 

1876* Lettera al suddetto, colla quale partecipasi 
che l'Accademia ha delegato a rappresen- 
tarla al Congresso enologico, il socio cav. 
Francesco Lawley. (20 Maggio) iv. 5. xxiii 

1876. Lettera deirAccademia Gioenia di Catania, 
che invia la medaglia commemorativa, col 
relativo Diploma, della festa celebrata dalla 
stessa pel suo 60^ anno. (31 Maggio) iv. 5. xxni 

1876. Lettera al Presidente del Comitato centrale 
per il primo Congresso enologico austriaco 
in Morp.urgo, colla quale viene annunziato 
il ricevimento dello Statuto e Programma 
del Congresso stesso. (20 Giugno) iv. 5. xx 

1876. Lettera alFAccademia Gioenia, per ringra- 
ziarla deir invio della Medaglia commemo- 
rativa del 50® anno di sua esistenza. (16 
Agosto) IV. 6. XXIV 

1876. Lettera al Presidente del Comitato centrale 
pel primo Congresso enologico austriaco, 
colla quale annunziasi che, mancando al- 
l'Accademia l'opportunità di farsi rappre- 
sentare al Congresso, profitta a tale og- 
getto del Delegato del Gomitato promotore 
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6. XXVI 



6. xxviir 



del 8.^ Congresso enologico italiano, signor 

prof. Gio. Batta: Cai-lesi. (5 Settembre),,. iv. B. xxi 

1877. Lettera del Presidente del 8* Congresso e- 
nologico italiano, colla quale invitasi l'Acca- 
demia a volere in doppio modo porgere aiuto 
airopera del Congresso, mediante un'asse- 
gno da erogare nelle spese, e Tassegnazione 
di un premio. (26 (tennaio) iv. 

1877. Lettera al suddetto con la quale si parte- 
cipa che U Accademia ha stanziato un as- 
segno di L. 500 come contributo per le spese 
del Congresso, e L. 500 pel conferimento 
di un premio. (1 1 Febbraio) iv. 

1877. Lettera della R. Accademia degli Incam- 
minati di Modigliana che annunzia aver 
delegato a rappresentarla alle Conferenze 
intorno al Progetto di u:ia legge forestale, 
il Marchese Luigi Ridolfi e il Comm. Ubal- 

dino Peruzzi. (12 Maggio) iv. 6. xxxi 

Lettera della Presidenza del Circolo enofilo 
di Conegliano, colla quale comunicansi le 
conclusioni prese dal Circolo in riguardo 

alla produzione vinicola. (4 Luglio) iv. 6. 

Conclusioni e proposte di cui sopra iv. 6. 

Lettera della Società bacologica del Comi- 
zio agrario di Brescia, colla quale inviasi 
il Pi-ogramma a forma del quale verrà co- 
stituita la Società in partecipazione per Tin- 
cettazione del seme di bachi del Giappone. 
(6 Luglio) . . IV. 6. 

1877. Programma di che nella precedente lettera iv. 6. 

1884. Lettera del Presidente del Consiglio di Am- 
ministrazione della Eredità agricola Casta- 
gnoli, colla quale richiedesi dall'Accademia, 
per disposizione testamentaria, la revisione 
dello Statuto della istituzione stessa. (5 
Agosto) IV. 8. XLi 

1884. Lettera del Direttore dell'Istituto Vegni, 
colla quale chiedesi il parere dell'Accademia 



1877. 



1877. 

1877. 



LXIX 
LXX 



LXV 
LXV 
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intorno allo Statuto organico di quell'Isti- 
tuto. (6 Settembre) iv. 8. xxxii 

1884. Lettera del suddetto che annunzia il rice- 
yimento della Gelazione sullo Statuto or- 
ganico delllstituto. (13 Ottobre) iv. 8. xl 

1886. Lettera del Presidente del Comitato ordi- 
natore del Concorso internazionale di appa- 
recchi anticrittogamici e insetticidi^ colla 
quale, nelF inviare il Programma, fa pre- 
ghiera perchò l'Accademia aggiunga uno, o 
due, premi. (27 Settembre) iv. 10. xxi 

1886, Lettera al suddetto per comunicargli che 
il Consiglio accademico nominò una Com- 
missione di cinque membri coirincarico di 
rappresentare rAccademia al Concorso, ri- 
servandosi a deliberare intomo alla richie- 
sta di aggiungere uno, o più, premi. (4 Ot- 
tobre IV. 10. XXII 

1886. Lettera del suddetto, colla quale si tra- 
smette l'elenco di coloro ai quali furono 
assegnati i premi deliberati dairAccademia. 

{b Novembre) iv. 10. xxv 

1887. Lettera del Presidente della E. Stazione 
di Entomologia agl'aria, colla quale annun- 
ziasi il ricevimento del Diploma d'onore 
assegnato a quella stazione dal Giuri del 
Concorso internazionale di apparecchi crit- 
togamici. (11 Gevnaio) iv. 10. xxviii 

1887, Lettera del Presidente della Società ento- 
mologica italiana che annunzia il ricevi- 
mento del Diploma d' onore conferitogli 
come sopra. (11 Gennaio) iv. 10. xxix 

1887. Lettera del Presidente della Società toscana 
di orticultura, colla quale domandasi all'Ac- 
cademia di destinare alcune medaglie in 
occasione della sua prossima Esposizione. 
(20 Gennaio) iv. 10. xxxi 

1887. Lettera al suddetto, colla quale viene par- 
tecipato che l'Accademia ha stanziate sei 
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medaglie di argento e altrettante di bronzo 
in occasione dell'Esposizione di cui sopra. 
(7 Febbraio) iv. 10. xxxv 

1887. Lettera del suddetto che ringrazia l'Acca- 
demia per l'assegnazione delle medaglie di 
cui sopra. (25 Febbraio) iv. 10. xxxvn 

Ì8d7. Lettera del suddetto che trasmette i nomi 
dei concorrenti che ottennero le onorifi- 
cenze nei Concorsi speciali proposti dal- 
TAccademia in occasione della Esposizione 
orticola tenuta in Firenze nel Maggio p. p. 
(27 Giugìio) IV. 10. xxxviii 

1899. Lettera del Presidente della Commissione 
amministratrice della Eredità agricola Ca- 
stagnoli, con la quale richiedesi il parere 
dell'Accademia intoi*no ad alcune modifica- 
zioni apportate allo Statuto organico. (11 

Novembre) iv. 23. xviii 

1900. Lettera del suddetto che annunzia il ricevi- 
mento della Belazione che approva le mo- 
dificazioni che sopra. (13 Aprile) iv. 23. xxiii 

§. 7. Lettere di nomina e di ringraziamento 
di alcuni Soci onorari. 

1834. Giuseppe Lnigl arcivescovo di Udine, in 
occasione della sua nomina a socio ono- 
rario. (28 Febbraio) N. s. 1. 327 

1857. Baldasseronl S. E. Giov. Lettera colla quale 
partecipasi all'Accademia che S. A. I. e E. 
il Granduca consente che nell'Albo dei soci 
onorari sia inscritto il nome di S. A. I. 
l'Arciduca Ferdinando Principe ereditario. 
(Aprile) N. 8. 4. xlix 

1865. Lésseps F. Lettera in occasione della sua 

nomina a socio onorario. (25 Maggio) iv. 12. xxxiv 

1906. Bidolfl march. Luigi Presidente. Lettera 
colla quale partecipa l'avvenuta nomina a 
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socio onorario del comm. prof. Augusto 

Conti. (7 Febbraio) iv. 26. x 

1903. Conti comm. prof. Augusto. Lettera colla 
quale ringrazia per la sua nomina a socio 
onorario. (11 Febbraio) iv. 25. xi 

§. 8. Lettere colle quali si trasmettono 
all' Accademia opere stampate, ed 
altn doni. 

1867. Bonomi Antonio. Lettera colla quale inviasi 
all'Accademia un progetto a.stampa per uua 

Banca di Credito agricolo. (18 Marzo), ,,,. n. s. 14. cxiii 

1868. Maestri Pietro. Lettera colla quale tra- 
smettesi all'Accademia un'esemplare del 
movimento dello stato civile nell'anno 1866, 
e del resoconto del Congresso di statistica 

di Firenze. (28 Maggio) n. s. 15. cxxx 

1868. Densa F. Lettera colla quale inviasi all'Ac- 
cademia la Memoria IV sulle stelle cadenti 
di Agosto 1868, e una copia delle sue let- 
tere sulle meteore cosmiche osservate in Fi- 
renze nel Maggio p.p. (29 Dicembre) x. s. IB. cxxxviii 

1873. Garegs di Muricce march. Francesco. Let- 
tera colla quale fa omaggio all'Accademia 
di una copia del Giornale agrario italiano, 
del quale ha assunta la direzione. (27 Feb- 
braio) IV. 3. vili 

1878. Pordani G. Lettera colla quale offre in 
dono il ritratto in gesso del cav. Mariano 
Cellini IV. 7. xvi 

1895. Morena prof. Abele. Lettera con la quale 
accompagna venti esemplari dell'opuscolo 
del Gianni intitolato i Trecconi, da Lui 
dati in luce e donati all'Accademia. (8 

Giugno) iv. 18. xix 

1896. — Lettera colla quale fa omaggio all'Ac- 
cademia degli scritti economici di Vittorio 
Fossorabroni. (13 Giugno) iv. 19. xxxv» 
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1901. Monte dei Pascili di Siena. Lettera colla 
quale si fa omaggio all'Accademia dei sei 
volumi delle Note storiche sul Monte dei 

Paschi. (2 Marzo) iv. 24. xv 

1901. Lettera del Presidente deirAccademia, colla 
quale annunzia il ricevimento deiromaggio 

che sopra e ringra?ia. (11 Marzo) iv. 24. xvi 

I 1903. Ridolfl march. Luigi. Lettera con la quale 
I fa omaggio all'Accademia del primo esem- 
I piare che viene in luce del suo libro L* o- 
pera agraria di Cosimo Ridolfi. (21 No- 
vembre) IV. 26. Lxvii 

1903. De Cauibray Digrny conte L. Guglielmo. 
, Lettera colla quale ringrazia, in nome del- 
l'Accademia, per l'omaggio che sopra. (26 
j Novembre) iv. 26. Lxix 

§. 9. Notizie isteriche relative air Accademia. 

1863. Ridulft march. Cosimo. Memoria presentata 
al Ministero di agricoltura, industria e 
commercio, per deliberazione e nell'inte- 
resse dell'Accademia. (8 Marzo) N. s. 10. 155 

§. 10. Lettere diverse di carattere inteimo^ 

1863. Lettera colla quale i signori Barsanti E. e 
Matteucci Felice invitano l'Accademia a dis- 
sigillare un plico contenente una memoria 
sopra un nuovo motore da loro ideato, e 
depositato fino dal di 5 Giugno 1852. (11 
Settembre) N. s. 10. cxLViii 

1900. Lettera dell'ing. Giuseppe Poggi che rin- 
grazia dell'omaggio inviatogli dall'Acca- 
demia pel suo ottantanoyesimo anno di 
età. (12 Aprile) iv. 23. xvii 

1901. Lettera al Presidente dell'Accademia colla 
quale si fa plauso al di Lui proposito di 
intitolarle l'opera di pietà liliale da Esso 
felicemente compiuta : Cosimo Eidolpi e 
gli Istituti del suo tempo. (15 Gennaio)., iv. 24. xii 
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1901. Lettera del Presidente dell' A^ccademia in 

risposta alla suddetta. (17 Gennaio) iv. 24. xiii 

1901. Lettera del Vicepresidente conte Guglielmo 
De Cambray Digny, che ringrazia TAcca- 
demia per la parte da Essa presa al lutto 
di famiglia per la morte del di Lui figlio 
conte Tommaso. (1 Febbraio) iv. 24. xiv 

1901. Lettera alla Direzione del Nuovo Risorgi- 
mento, con la quale si comunica che TAc- 
cadomia aderisce di buon animo alla com- 
memorazione di Vincenzo Gioberti in 
occasione del centenario della sua nascita. 
(1 Marzo) iv. 24. xvii 

1901. Lettera del Vicepresidente del Comitato 
esecutivo per il primo centenario di Vin- 
cenzo Gioberti, che ringrazia l'Accademia 
per il concorso offerto. (23 Marzo) iv. 24. xvin 

1901. Lettera del Presidente airon. Paolo Boselli, 
colla quale gli si dà l'incarico di rappre- 
sentare l'Accademia al centenario che sopra. 
(16 Aprile) iv. 24. xix 

1901. Lettera dell'on. Paolo Bosellii colla quale 
accetta la rappresentanza di che sopra. (16 
Aprile) IV. 24. xx 

SEZIONE II. 

ATTI accademici, DISCORSI E RAPPORTI DI UFFICIO. 

§. 1. Atti delle adunanze. 

Atti verbali delle seg. adun. dell'Accademia. 

1858. » Adun. Straord. del 28 Giugno. . 

» » » Ordinar, del 10 Luglio . . 

» » » » del 7 Agosto . . 

» » » » del 4 Settemb. 

» » » Straord. del 25 Settemb. 

» » » Solenne del 18 Dicemb. 



N.S. 


1. 


8 


N. S. 


1. 


5 


N.S. 


1. 


69 


N.S. 


1. 


99 


N.S. 


1. 


109 


N.S. 


1. 


228 
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Atti rerbali delle seg. adun. dell' Accademia. 






1854. 


» 


Adun 


. Ordinar, dell' 8 Gennaio. 


N.8. 


1. 286 


» 


» 


» 


» del 5 Febbraio 


N.S. 


1. 900 


» 


» 


» 


» del 5 Marzo. . . 


N S. 


1. 327 


"» 


> 


» 


» del 2 Aprile . . 


N.S. 


1. 412 


» 


» 


» 


» del 7 Maggio. . 


N.S. 


1. 428 


» 


> 


» 


» dell' 11 Giugno.. 


N.S. 


1. 441 


> 


» 


» 


Straord. del 26 Giugno. . 


N.S. 


1. 461 


> 


» 


•»■ 


Ordinar, del 9 Luglio . . 


N.S. 


1. 464 


» 


> 


» 


» del 6 Agosto . . 


N.S. 


1. 569 


» 


» 


» 


» del 10 Settemb. 


N.S. 


1. 588 


» 


» 


» 


Solenne del 81 Dicemb. 


N.S. 


2. Ili 


186B. 


> 


» 


Ordinar, del 14 Gennaio. 


N.S. 


2. IV 


> 


> 


» 


> del 4 Febbraio 


S.N, 


2. xxvii 


> 


> 


» 


Straord. dell'll Febbraio 


N.S. 


2. XX vili 


» 


» 


» 


Ordinar, del 4 Marzo. . . 


N.S. 


2. XXXV 


» 


» 


» 


Straord. dell'll Marzo. . . 


N.S 


2. xxxvi 


'* 


» 


» 


Ordinar, del l.o Aprile. . . 


N.S. 


2. XLV 


> 


» 


» 


Straord. del 22 Aprile . . 


N.S. 


2. LV 


■> 


» 


» 


» del 29 Aprile . . 


N.S. 


2. LXII 


» 


» 


» 


» del 6 Maggio . 


N.S. 


2. LXXII 


-> 


» 


» 


Ordinar, del 18 Maggio . 


N.S. 


2. LXXVIII 


> 


» 


» 


» del 3 Giugno . 


N.S. 


2. xeni 


> 


» 


» 


Straord. del 28 Giugno . 


N.S. 


2. evi 


> 


» 


» 


Ordinar, del l.o Luglio . 


N.S. 


2. cviii 


> 


» 


> 


» del 5 Agosto. . 


N.S. 


2. cxxv 


» 


> 


» 


> del 16 Settemb. 


N.S. 


2. CLXIII 


» 


> 


> 


Solenne del 23 Dicemb. 


N.S. 


3. Ili 


.1856. 


» 


» 


Ordinar, del IS Gennaio. 


N.S. 


3, IV 


> 


» 


» 


» del 10 Febbraio 


N.S. 


3. XVI 


» 


» 


» 


» del 2 Marzo. . . 


N.S. 


3. XXXV 


» 


> 


» 


> del 18 Aprile . . 


N.S. 


3. XLVI 


» 


> 


> 


» del 4 Maggio. . 


N.S. 


8. LXII 


» 


» 


» 


» del 2 GiugAO. . 


N.S. 


3. Lxxni 


» 


» 


» 


Straord. del 28 Giugno. . 


N.S. 


8. cxxxv 


» 


» 


> 


Ordinar, del 6 Luglio . • 


N.S. 


3. LXXXV 


> 


» 


» 


» del 10 Agosto.. 


N.S. 


3. CHI 


> 


» 


» 


» del 7 Settemb. 


N.S. 


3. cxii 


» 


» 


» 


Suppl. del 14 Settemb. 


N.S. 


3. cxix 
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1867. 


» 


Aduc 


. Solenne del 4 Gennaio. 


N.S. 


4. 


V 


» 


» 


» 


Ordinar, dellll Gennaio. 


N.8. 


4. 


VI 


» 


» 


» 


» dtìir 8 Febbraio 


N.S. 


4. 


XX 


» 


» 


» 


> dell' 8 Marzo. . . 


N.S. 


4. 


XXXIII 


» 


» 


» 


Ordinar, del 6 Aprile . . 


N.S. 


4. 


XLIX 


» 


> 


> 


» del 10 Maggio. . 


N.S. 


4. 


LXV 


> 


» 


» 


Priv.(l) del 10 Maggio.. 


N.S. 


4. 


LXXXII 


» 


» 


» 


Ordinar, del 7 Giugno. . 


N.S. 


4. 


LXXXIII 


» 


» 


» 


Straord. del 28 Giugno. . 


N.S. 


4. 


XCIX 


» 


> 


> 


Ordinar, del 19 Luglio . . 


N.S. 


4. 


cu 


> 


> 


» 


> del 9 Agosto. . 


N.S. 


4. 


CXXI 


> 


> 


» 


» del 20Settemb. 


N.S. 


4. 


CXXXII 


» 


» 


» 


Straord. del 4 Ottobre . 


N.S. 


4. 


CXLVII 


» 


» 


> 


Solenne del 27 Dicemb. . 


N.S. 


5. 


V 


1868. 


» 


» 


Ordinar, del 10 Gennaio. 


N.S. 


6. 


VI 


» 


» 


» 


» del 7 Febbraio 


N.S. 


5. 


XXV 


» 


» 


» 


» del 7 Marzo. . . 


N.S. 


5. 


XXXIX 


» 


» 


» 


» deiril Aprile . . 


N.S. 


6. 


LIX 


» 


> 


» 


» del 2 Maggio . 


N.S. 


6. 


LXXVII 


» 


> 


» 


» del 6 Giugno. . 


N.S. 


6. 


XCV 


> 


» 


> 


Straord. del 28 Giugno. . 


N.S. 


5. 


XCVI 


» 


» 


» 


Ordinar, del 18 Luglio . . 


N.S. 


5. 


e 


» 


> 


> 


» deir 8 Agosto.. 


N.S. 


6. 


ex XVII 


» 


» 


» 


» del 5 Settemb. 


N.8. 


5. 


CXLV 


» 


■» 


» 


Straord. del 8 Ottobre. . 


N.S. 


5. 


CLVII 


» 


» 


> 


Solenne del 26 Dicemb. . 


N.S. 


6. 


V 


1869. 


» 


» 


Ordinar, del 9 Gennaio. 


N.S. 


6. 


VII 


» 


» 


> 


> del 6 Febbraio 


N.S. 


6. 


XX\T 


» 


» 


> 


» del 18 Marzo. . . 


N.S. 


6. 


XLVII 


» 


» 


» 


» del 10 Aprile . . 


N.S. 


6. 


LIX 


» 


» 


» 


» del 1 Maggio . 


N.S. 


6. 


LXXI 


» 


» 


» 


> del 6 Giugno. . 


N.S. 


6. 


LXXIII 


» 


» 


> 


Straord. del 28 Giugno. . 


N.S. 


6. 


LXXXV 


» 


» 


» 


Ordinar, del 6 Luglio . . 


N.S. 


6. 


LXXXTX 


> 


> 


> 


» del 14 Agosto . . 


N.S. 


6. 


XCV 


> 


» 


» 


» del 25 Settemb. 


N.S. 


6. 


CHI 



(1) In qaestA adaxumza fa discussa la pi-oposta del Prof. Cappari per la istitazion» 
di un premio triennale da oonferìrsi dall'Accademia. 
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1860. 


» 


Adun 


. Solenne deir 8 Gennaio. 


N.B. 


7. V 


» 


» 


» 


Ordinar, del 15 Gennaio. 


M.S. 


7. VI 


» 


> 


» 


» 


del 12 Febbraio 


K.8. 


7. XXI 


» 


> 


» 


» 


del 29 Aprile . . 


N.S. 


7. XXXV 


» 


> 


» 


» 


del 6 Agosto . . 


N.8. 


7. XLIX 


» 


» 


» 


» 


del 9 Settemb. 


N.S. 


7. LXV 


1861. 


» 


» 


Solenne 


del 8 Febbraio 


N.S. 


8. V 


> 


» 


» 


Ordinar, del 17 Febbraio 


N.S. 


8. VI 


» 


» 


» 


» 


del 17 Marzo. .. 


N. S. 


8. XX 


» 


> 


» 


» 


del 7 Aprile . . 


N.S. 


8. xxxui 


> 


> 


» 


» 


del 12 Maggio. . 


N.S. 


8. XLIII 


> 


» 


> 


» 


del 14 Luglio .. 


N.S. 


8. I.IV 


» 


» 


> 


» 


deiril Agosto.. 


N.S. 


8. LXVII 


» 


» 


» 


Sol. Str. del 6 Ottobre . 


N.S. 


8. LXXXI 


1862. 


» 


» 


Ordinar, del 19 Gennaio. 


N.S. 


9. V 


» 


> 


» 


> 


del 16 Febbraio 


N.S. 


9. XX 


» 


» 


» 


» 


del 23 Marzo. . . 


N.S. 


9. xxvr 


» 


> 


» 


» 


deiril Maggio. . 


N.S, 


9. xxvii 


> 


» 


> 


» 


del 15 Giugno. . 


N.S. 


9. XLI 


> 


» 


» 


» 


del 6 Luglio . . 


N.S. 


9. XLII 


» 


» 


» 


» 


del 5 Ottx)bre . 


N.S. 


9. LV 


1869. 


» 


» 


Solenne del 25 Gennaio. 


N.S. 


10. VI 


> 


> 


> 


Ordinar, dell' 8 Febbraio 


N.S. 


10. IX 


> 


» 


» 


» 


deir 8 Marzo . . 


N.S. 


10. XLI 


» 


» 


> 


» 


del 12 Aprile . . 


N.S. 


10. LVI 


» 


> 


» 


» 


del 10 Maggio . 


N.S. 


10. LXXV 


> 


» 


» 


» 


del 14 Giugno. . 


N.S. 


10. LXXXVII 


> 


» 


» 


» 


del 12 Luglio . . 


N 8. 


10. civ 


> 


» 


» 


Straord 


. del 26 Luglio . . 


N.S. 


10. cxv 


> 


» 


» 


Ordinar, del 23 Agosto. . 


N.S. 


10. cxxiii 


» 


» 


> 


» 


del 20 Settemb. 


N.S. 


10. cxxxi 


1864. 


» 


» 


Solenne del 17 Gennaio. 


N.S. 


11. va 


» 


» 


» 


Ordinar, del Si Gennaio. 


N.S. 


11. XV 


> 


> 


» 


» 


del 14 Febbraio 


N.S. 


11, XXXIII 


> 


» 


» 


» 


del 13 Marzo. . . 


N.S. 


11. XIJI 


» 


» 


» 


» 


del 10 Aprile . . 


N.S. 


11. I.IV 


» 


» 


» 


» 


dell' 8 Maggio. , 


N.S. 


11. LXXI 


» 


» 


» 


» 


del 19 Giugno.. 


N.S. 


11. LXXXVI 
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1864. 


» 


Adun 


L. Ordinar, del 24 Luglio . . 


N.S. 


11. 


XCVII 


» 


> 


» 


» del 21 Agosto . . 


N.B. 


11. 


CXIII 


» 


» 


» 


» del 25 Settemb. 


N.S. 


11. 


cxxviir 


1865. 


» 


» 


Solenne del 12 Febbraio 


N.S. 


12. 


VII 


» 


» 


» 


Ordinar, del 25 Giugno. . 


N.S. 


12. 


XI 


» 


» 


» 


» del 6 Agosto . . 


N.S. 


12. 


XXIII 


» 


» 


» 


» del 8 Settemb. 


N.S. 


12. 


XXXV 


1866. 


» 


» 


Solenne del 21 Gennaio. 


N.S. 


13. 


VII 


» 


» 


» 


Ordinar, del 18 Febbraio 


N.S. 


13. 


VII 


> 


» 


» 


» del 18 Marzo. .. 


N.S. 


13. 


XXVIII 


» 


» 


» 


» del 16 Aprile . . 


N.S, 


13. 


XLVII 


» 


» 


» 


» del 6 Maggio . 


N.S. 


13. 


LX 


> 


» 


» 


» del 10 Giugno. . 


N.S. 


13. 


LXV 


» 


» 


» 


» deir 8 Luglio . . 


N.S. 


13. 


LXXXIII 


» 


» 


» 


» del 12 Agosto.. 


N.S. 


13. 


LXXXIV 


» 


» 


» 


Straord. del 2 Dicemb. . 


N.S. 


13. 


LXXXVI 


1867. 


» 


» 


Solenne del 10 Febbraio 


N.S. 


14. 


VU 


» 


» 


» 


Ordinar, del 24 Febbraio 


N.S. 


14. 


VII 


» 


» 


» 


» del 7 Aprile . . 


N.S. 


14. 


xxin 


» 


» 


> 


» del 12 Maggio . 


N.S. 


14. 


XXXIX 


» 


> 


> 


» del 16 Giugno. . 


N.S. 


14. 


LIU 


» 


» 


» 


» del 21 Luglio . . 


N.S. 


14. 


LXXI 


» 


» 


» 


» deiril Agosto.. 


N.S. 


14. 


LXXXIII 


» 


» 


> 


> del 22 Settemb. 


N.S. 


14. 


XCV 


» 


» 


» 


Solenne del 22 Dicemb. . 


N.S. 


15. 


VII 


1868. 


» 


> 


Ordinar, del 2 Febbraio 


N.S. 


15. 


VII 


» 


> 


» 


> del 1 Marzo. . . 


N.S. 


15. 


X.WI 


» 


» 


» 


> del 5 Aprile . . 


N.S. 


15. 


XLIII 


» 


» 


» 


> del 10 Maggio . 


N.S. 


15. 


LX 


» 


» 


» 


» del 5 Luglio . . 


N.S. 


15. 


LXXVII 


» 


» 


» 


» del 9 Agosto . . 


N.S, 


15. 


XCIV 


» 


» 


» 


» del 4 Ottobre. 


N.S. 


15. 


CXI 


1869. 


» 


» 


Solenne del 25 Gennaio. 


N.S. 


16. 


VII 


> 


» 


» 


Ordinar, del 7 Marzo. . . 


N.S. 


16. 


VH 


» 


> 


> 


» del 9 Maggio . 


N.S. 


16. 


XXVII 


> 


» 


» 


» del 18 Giugno. . 


N.S. 


16. 


XLIII 


» 


» 


» 


» deir 8 Agosto.. 


N.S. 


16. 


LIX 


1870. 


» 


» 


Solenne del 22 Maggio . 


N.S. 


16. 


LXXXVII 
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Serie 
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Atti rerbali delle seg. adun. dell'Accademia. 






1871. 


» 


Adun. Generale del 18 Giugno . . 


IV. 


1. XXXV 


» 


» 


» Ordinar, del 16 Luglio . . 


IV. 


1. XLV 


» 


» 


» » del 30 Luglio . . 


IV. 


1. XLVI 


» 


» 


» » del 31 Agosto.. 


IV. 


1. XLVir 


> 


» 


Pubbl. Confer. del 27 Agosto.. 


IV. 


2. VI 


1872. 


» 


Adun. Ordinar, del 3 Marzo. . . 


IV. 


2. Ili 


» 


> 


» » del 5 Maggio . 


IV. 


2. IV 


» 


» 


Pubbl. Gonfer. del 26 Maggio . 


IV. 


2. VI 


> 


» 


» > del 9 Giugno. . 


IV. 


2. VII 


» 


» 


» » del 13 Giugno . 


IV. 


2. vm 


> 


» 


» » del 23 Giugno. . 


IV. 


2. IX 


> 


» 


Adun. Ordinar, del 22 Dicemb. . 


ly. 


2. V 


1873. 


» 


» Generale del 2 Marzo. . . 


IV. 


8. V 


» 


> 


» Ordinar, del 30 Marzo. . . 


IV. 


8. X 


» 


» 


» > del 4 Maggio . 


IV. 


3. XI 


> 


» 


» Generale del 18 Maggio . 


IV. 


3. xii 


» 


» 


> Ordinar, del 26 Maggio . 


IV. 


3, XV 


1874. 


» 


Pubbl. Confer. dell'I 1 e 18 Genn. 


IV. 


4. VII 


» 


> 


Adun. Ordinar, del 1 Marzo. - . 


IV. 


4. VIII 


» 


» 


» » del 17 Maggio . 


IV. 


4. Vili 


» 


» 


» » del 31 Maggio . 


IV. 


4. IX 


1875. 


» 


Pubbl. Confer. del 30 Maggio e 










13 Giugno 


IV. 


5. Ili 


» 


> 


Adun. Ordinar, del 20 Giugno. . 


IV. 


5. Ili 


» 


» 


Pubbl. Confer. dell' 8 Settemb. 


IV. 


6. IV 


» 


» 


» » del 19 Settemb. 


IV. 


6. V 


» 


» 


» » del 26 Settemb. 


IV. 


5. V 


1877. 


> 


Adun. Ordinar, del 29 Apr.Ue . . 


IV. 


6. XXVII 


■ > 


» 


» dei Consigli Direttivi del 










6 Maggio 


IV. 


6. IV 


> 


» 


Pubbl. Confer. del 13 Maggio . 


IV. 


6. XIX 


» 


» 


» » del 20 Maggio . 


IV. 


6. XX 


» 


» 


» » del 27 Maggio . 


IV. 


6. XXI 


» 


» 


> » del 31 Maggio . 


IV. 


6. XXI 


» 


» 


» » del 10 Giugno. • 


IV. 


6. XXII 


1878. 


> 


Adun. Generale del 30 Maggio . 


IV. 


7. II 


» 


» 


Pubbl. Confer. del 23 Giugno. . 


IV. 


7. VII 


» 


» 


» » del 80 Giugno. . 


IV. 


7. VIII. 
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1878. 


» 


Adun. Generale dell' 8 Settemb. 


IV. 


7. 


XIX 


1886. 


» 


» 


Ordinar, del 4 Gennaio. 


IV. 


8. 


LI 


» 


» 


» 


» dell' 8 Febbraio 


IV. 


8. 


LI( 


» 


« 


» 


> del 22 Febbraio 


IV. 


8. 


LUI 


> 


» 


» 


» del 1 Marzo. . . 


rv'. 


8. 


CXI 


» 


> 


» 


» del 8 Maggio . 


IV. 


8. 


CXU 


> 


» 


» 


» del 10 Maggio . 


IV. 


8. 


cxn 


» 


» 


» 


» del 7 Giugno. . 


IV. 


8. 


ex III 


» 


» 


» 


» del 14 Giugno. . 


IV. 


8. 


CXIV 


» 


» 


» 


» del 26 Luglio . . 


IV, 


8. 


CXXXI 


» 


» 


» 


» del 9 Agosto.. 


IV. 


8. 


CXXXI 


» 


» 


» 


» del 6 Settemb. 


IV. 


8. 


CXXXII 


» 


» 


» 


Straord. del 18 Settemb. 


IV. 


8. 


cxxxni 


> 


» 


» 


» del 22 Novemb. 


IV. 


8. 


cxxxv 


» 


» 


» 


Solenne del 18 Dicemb. 


IV. 


8. 


CXXXVII 


^886. 


> 


» 


Ordinar, del 8 Gennaio. 


IV. 


9. 


VI 


» 


» 


> 


» del 7 Febbraio 


IV. 


9. 


VIII 


» 


» 


» 


Straord. del 28 Febbraio 


IV. 


9. 


X 


> 


» 


» 


» del 28 Marzo. . . 


IV. 


9. 


XII 


» 


» 


» 


Ordinar, del 4 Aprile . . 


IV. 


9. 


XIII 


> 


» 


» 


Straord. deini Aprile.. 


IV. 


9. 


XV 


» 


» 


» 


Ordinar, del 9 Maggio . 


IV. 


9. 


XVII 


> 


> 


» 


» del 4 Luglio . . 


IV. 


9. 


XVIII 


» 


» 


» 


» del 1 Agosto.. 


IV. 


9. 


XX 


» 


» 


» 


» del 6 Settemb. 


IV. 


9. 


XXVIII 


> 


» 


» 


Solenne del 19 Dicemb, 


IV. 


9. 


XXX 


1887. 


» 


» 


Ordinar, del 9 Gennaio. 


IV. 


10. 


VI 


» 


» 


» 


» del 13 Marzo. . . 


IV. 


10. 


IX 


» 


» 


> 


» del 29 Maggio . 


IV. 


10. 


XI 


> 


» 


Piibb] 


l. Confer. dell'll Giugno. . 


IV. 


10. 


XII 


» 


» 


AduD 


. Ordinar, del 12 Giugno. . 


IV. 


10. 


XIII 


» 


» 


» 


Straord. del 19 Giugno. . 


IV. 


10. 


XIV 


» 


» 


» 


Ordinar, del 8 Luglio . . 


IV. 


10. 


XVI 


» 


» 


» 


» del 4 Settemb. 


IV. 


10. 


XVII 


> 


» 


»• 


Solenne dell'll Dicemb. 


IV. 


10. 


XIX 


1888. 


» 


» 


Ordinar, dell' 8 Gennaio. 


IV. 


11. 


IV 


» 


» 


» 


» del 5 Febbraio 


IV. 


11. 


VIII 


» 


> 


> 


Straord. del 19 Febbraio 


IV. 


11. 


XI 
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.Ì88B. 


_ » 


Adun 


. Ordinar, del 4 Marzo. . . 


IV. 


11. XIII 




» 


» 


» 


dell' 8 Aprile . . 


IV. 


11. XV 




■ » 


» 


» 


del 6 Maggio . 


IV. 


11. XVIII 




» 


» 


» 


del 10 Giugno. . 


IV. 


11. XX 




» 


» 


» 


del l.« Luglio . . 


IV. 


11. XXI 




» 


» 


» 


del 5 Agostx). . 


IV. 


11. XXII 




> 


» 


» 


del 2 Settemb. 


IV. 


11. XXIII 




» 


» 


Solenne 


del 23 Dicemb. 


IV. 


11. XXIV 


-i889. 


» 


» 


Ordinai 


• del 6 Gennaio. 


IV. 


12. IV 




» 


» 


» 


del 8 Febbraio 


IV. 


12. V 




» 


» 


» 


del 8 Marzo. . . 


IV. 


12. VII 




» 


» 


» 


del 7 Aprile . . 


IV. 


12. VII! 




» 


» 


» 


del 6 Maggio . 


IV. 


12. X 




» 


» 


» 


del 2 Giugno.. 


IV. 


12. XI 




» 


» 


» 


del 7 Luglio • . 


IV. 


12. XIII 




> 


» 


» 


del 1 Settemb. 


IV. 


12. XV 


11690. 


» 


» 


Solenne del 6 Gennaio. 


IV. 


12. XVI 




» 


» 


Ordinar, del 2 Febbraio 


IV. 


13. IV 




> 


» 


» 


del 2 Marzo. . . 


IV. 


13. VI 




» 


> 


> 


del 80 Marzo. . . 


IV. 


18. X 




» 


» 


» 


del 4 Maggio . 


IV. 


13. XIII 




> 


» 


» 


del 22 Giugno. . 


IV. 


18. XV 




> 


» 


> 


del 6 Luglio . . 


IV. 


18. XIX 




» 


> 


Solenne del 7 Dicemb. 


IV. 


18. XX 


1891. 


» 


» 


Ordinar, del 4 Gennaio. 


IV. 


14. VI 




> 


» 


» 


del 1.» Febbraio 


IV. 


14. vili 




» 


» 


» 


del 1.^ Marzo. . , 


IV. 


14. XI 




> 


» 


» 


del 5 Aprile . . 


IV. 


14. XIII 




> 


» 


» 


del 3 Maggio . 


IV. 


14. XVII 




» 


» 


» 


del 7 Giugno. . 


IV. 


14. XIX 




» 


» 


» 


del 5 Luglio . . 


IV. 


14. XXI 




> 


» 


» 


del 2 Agosto.. 


IV. 


14. XXIII 




> 


» 


» 


del 6 Settemb. 


IV. 


14. XXIV 




» 


» 


Solenne 


del 13 Dicemb. 


IV, 


14. XXVI 


1892. 


» 


» 


Ordinar, del 3 Gennaio. 


IV. 


16. IV 




» 


» 


» 


del 7 Febbraio 


IV. 


16. VI 




» 


» 


> 


del 6 Marzo. . . 


IV. 


16. XXI 




» 


» 


» 


del 8 Aprile.. 


IV. 


15. XXIII 
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Materie 
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Volume e Pagina- 




Àttt TerMl deUe 


seg. adun. dell'Accademia. 








1892. 


» 


Adun. Ordinar, del 6 Giugno. . 


IV. 


16. 


XXIV 


> 


» 


» 


Solenne dellll Dicemb. 


IV. 


16. 


XXVII 


1893. 


» 


» 


Ordinar, dell' 8 Gennaio. 


IV. 


16. 


V 


» 


» 


» 


» 


del 6 Febbraio. 


IV. 


16. 


. ,VII 


» 


» 


» 


» 


del 5 Marzo. . . 


IV. 


16. 


XIII 


» 


» 


» 


» 


del 7 Maggio . 


IV. 


16. 


XV 


» 


» 


> 


» 


del 9 Luglio . . 


IV. 


16. 


XXXI 


18M. 


» 


» 


Solenne 


del 14 Gennaio. 


IV. 


16. 


XXXIlfi 


» 


» 


» 


Ordinar, del 4 Febbraio 


IV. 


17. 


V 


> 


> 


» 


» 


del 4 Marzo. . . 


IV. 


17. 


XII 


> 


» 


» 


» 


del 6 Maggio . 


IV. 


17. 


XIII 


» 


» 


» 


» 


dell' 8 Luglio.. 


IV. 


17. 


XV 


1S95. 


» 


> 


Solenne 


del 6 Gennaio. 


IV. 


17. 


XX 


» 


» 


» 


Ox*dinar 


. del 3 Febbraio 


IV. 


18. 


IV 


» 


» 


» 


» 


del 8 Marzo. . . 


IV. 


18. 


VI 


» 


» 


» 


» 


del 7 Aprile . • 


IV. 


18. 


vili 


» 


> 


» 


» 


del 6 Maggio . 


IV. 


18. 


XIII 


> 


» 


» 


» 


del 9 Giugno . 


IV. 


18. 


XVII 


> 


» 


» 


» 


del 7 Luglio . . 


IV. 


18. 


XXI 


> 


» 


» 


> 


dell'U Agosto. . 


IV. 


18. 


xxvr 


> 


» 


» 


> 


del 1.^ Settemb. 


IV. 


18. 


XXXI 


> 


» 


» 


Solenne 


del 22 Dicemb. 


IV. 


18. 


XXXIV^ 


1896. 


» 


> 


Ordinar, del 12 Gennaio. 


IV. 


19. 


V 


> 


» 


» 


» 


del 9 Febbraio 


IV. 


19. 


X 


» 


» 


» 


» 


dell' 8 Marzo. . . 


IV. 


19. 


XIII 


> 


» 


> 


» 


del 3 Maggio . 


IV. 


19. 


XXV lì 


» 


» 


> 


» 


del 14 Giugno. . 


IV. 


19. 


XXXI 


» 


» 


> 


Solenne 


del 13 Dicemb. 


IV. 


13. 


XXXIX 


1897. 


» 


» 


Ordinar 


. del 3 Gennaio. 


IV. 


20. 


V 


» 


> 


» 


» 


del 7 Febbraio 


IV. 


20. 


VII 


» 


» 


> 


» 


del 7 Marzo. . . 


IV. 


20. 


IX 


» 


» 


» 


» 


del 4 Aprile. . . 


IV. 


20. 


XI 


7> 


» 


> 


» 


del 9 Maggio . 


IV. 


20. 


XIII 


» 


» 


» 


» 


del 16 Maggio . 


IV. 


20. 


XIV 


> 


» 


» 


» 


del 18 Giugno. . 


IV. 


20. 


XVII 


1898. 


» 


» 


Solenne del 16 Gennaio. 


IV. 


20. 


XVIU 


> 


» 


» 


Ordinar, del 6 Febbraio 


IV. 


21. 


VII 


» 


» 


» 


> 


del 2 Marzo. . . 


IV. 


21. 


IX 
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Volume e Pagina 




Atti yerlmll delle seg. adun. deirAccademia. 








1898. 


» 


Adun 


. Ordinar, del 3 Aprile . . 


IV. 


21. 


XIII 


» 


» 


» 


» 


del 1." Maggio . 


IV. 


21. 


XVIII 


» 


» 


» 


» 


del 5 Giugno . . 


IV. 


21. 


XLV 


» 


» 


» 


> 


del 8 Luglio . . 


IV. 


21. 


XLVI 


» 


> 


> 


» 


del 7 Agosto.. 


IV. 


21. 


LUI 


» 


» 


» 


Solenne dell'I 1 Dicemb. 


IV. 


21. 


LIV 


1899. 


» 


» 


Ordinar, del 15 Gennaio. 


IV. 


22. 


IV 


> 


» 


» 


> 


del 5 Febbraio 


IV. 


22. 


V 


» 


> 


» 


» 


del 5 Marzo. . . 


IV. 


22. 


VII 


» 


» 


» 


» 


del 16 Aprile . . 


IV. 


22. 


IX 


> 


» 


» 


> 


del 7 Maggio . 


IV. 


22. 


XIII 


» 


» 


> 


» 


del 4 Giugno. . 


IV. 


22. 


XXIX 


» 


» 


» 


Straord 


del 25 Giugno . . 


IV. 


22. 


XXXIIt 


» 


> 


» 


Ordinar, del 2 Luglio . . 


IV. 


22. 


XXXV 


» 


» 


» 


> 


del 5 Novemb- 


IV. 


22. 


XXXVI 


» 


» 


» 


» 


del 8 Dicemb. 


IV. 


22. 


XXXIX 


1900. 


> 


» 


Solenne del 14 Gennaio. 


IV. 


22. 


XLl 


» 


» 


» 


Ordinar, del 4 Febbraio 


IV. 


23. 


IV 


» 


> 


» 


» 


deini Febbraio 


IV. 


23. 


IX 


» 


» 


> 


» 


del 18 Marzo. . . 


IV. 


23. 


XI 


» 


» 


» 


» 


deU' 8 Aprile . . 


TV. 


23. 


XIII 


» 


» 


» 


» 


del 13 Maggio . 


IV. 


23. 


XV 


» 


» 


» 


» 


del 24 Giugno. . 


IV. 


23. 


L 


> 


* 


» 


» 


del 15 Luglio . . 


IV. 


23. 


LUI 


» 


» 


» 


» 


del ISNovemb. 


IV. 


23. 


LV 


» 


» 


» 


» 


del 2 Dicemb. 


IV. 


23. 


LVI 


1901. 


» 


» 


Solenne del 13 Gennaio. 


IV. 


23. 


LVIII 


» 


» 


» 


Straord 


del 27 Gennaio. 


IV. 


24. 


IV 


» 


» 


» 


Ordinar, del 3 Febbraio 


IV. 


24. 


VI 


» 


* 


» 


» 


del 3 Marzo. . . 


IV. 


24. 


IX 


» 


> 


» 


» 


del 21 Aprile , . 


IV. 


24. 


XXXI 


» 


> 


» 


» 


del 5 Maggio . 


IV. 


24. 


XXXIII 


» 


» 


» 


> 


del 2 Giugno. . 


IV. 


24. 


XXXV 


» 


> 


» 


» 


del 7 Luglio . . 


IV. 


24. 


XXXVII 


» 


9 


» 


Solenne del 1.® Dicemb. 


IV. 


24. 


XXXIX 


1902. 


» 


» 


Ordinai 


. del 5 Gennaio. 


IV. 


25. 


V 


> 


> 


> 


» 


del 2 Febbraio 


IV. 


25. 


VII 


» 


» 


> 


> 


del 2 Marzo. . . 


IV. 


25. 


IX 
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1902. » Adun. Ordinar, del 6 Aprile . . 

» » » Straord. del 20 Aprile . . 

» » » Ordinar, del 4 Maggio . 

» » » Straord. del 18 Maggio . 

» » » Ordinar, del 1.^ Giugno. . 

» > » Straord. dell' 8 Giugno. . 

» » » Ordinar, del 6 Luglio . . 

» » » Solenne del SO Novemb. 

» » » Ordinar, del 7 Dicemb. 

1908. » » » del 4 Gennaio. 

» » » > del 1.® Febbraio 

» » » » del 1.^ Marzo. . . 

» » » » del 6 Aprile . . 

> » > » del 17 Maggio . 

» » > Straord. del 7 Giugno. . 

» » » Ordinar, del 21 Giugno. . 

» > » » del 6 Luglio . . 

» » » Solenne del 22 Novemb. 



IV. 


26. 


XI 


IV. 


26. 


XIII 


IV. 


26. 


XXI 


IV. 


26. 


xxn 


IV. 


26. 


XXIV 


IV. 


25. 


XXVI 


IV. 


26. 


XLI 


IV. 


25. 


XLIV 


IV. 


26. 


XLVII 


IV. 


26. 


IV 


IV. 


26. 


V 


IV. 


26. 


VI 


IV. 


26. 


VII 


IV. 


26. 


XV 


IV. 


26. 


XVI 


IV. 


26. 


xvin 


IV. 


26. 


LXV 


IV, 


26. 


Lxvn 



§ 2. Discorsi inaugurali e per solenni 
occasioni. 



1866. Bidolfl march. Cosimo. Parole pronunziate, 
consegnando all'Accademia la medaglia da 
Essa ottenuta all'Esposizione universale di 
Parigi. (4 Maggio) N. 8. 8. 207 

1857. — Parole pronunziate in occasione del- 
l'adunanza solenne di questo anno. (4 Gen- 
naio) N. 8. 4. 3 

1866. Lambraachlnl ab. Eaffaello. Discorso pro- 
nunziato nello assumere la Presidenza del- 
l'Accademia. (26 Giugno) , n.s. 12. 105 

1870. Bidolfl march. Luigi. Parole dette, nell'adu- 
nanza solenne di detto anno, in occasione 
della promulgazione dei nuovi Statuti ac- 
cademici. (22 Maggio) N. s. 16. 178 
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1870. Lambmschini ab. Baffaello. Discorso pro- 
nunziato nell'adunanza solenne di questo 
anno sugli antichi e nuovi Statuti. (22 

Maggio) N.s. 16. 233 

1871. Bidolfl march. Luigi. Parole pronunziate 
alla presenza di S. E. il Ministro di agri- 
coltura, aprendo la pubblica adunanza ge- 
nerale del 18 Giugno iv. 1. xxxv 

1871. Castagnola avv. Francesco (Ministro di agri • 
coltura). Parole pronunziate nell'adunanza 
inaugurale del 18 Giugno iv. 1. xxxvii 

1871. Bidolfl march. Luigi. La scienza, Tarte e 
le istituzioni in relazione all'ordinamento 
sociale. Discorso letto in occasione dell'av- 
yenuta ricostituzione dell'Accademia. (18 
Giugno) iv. 1. 1 

1871. Digny De Cambray conte Guglielmo. Di- 
scorso letto, inaugurando la Sezione di a- 
gricoltura. (18 6rm^7io) iv. 1. 11 

1871. Corsi avv. Tommaso. Discorso letto inau- 
gurando la Sezione di economia pubblica. 
(18 Giugno) '. iv. 1. 22 

1871. Targioni Tozcetti prof. Adolfo. Discorso 
letto inaugurando la Sezione di scienze na- 
turali. (18 Giugno) iv. 1. 82 

1871. Digny De Camhray conte Guglielmo. Di- 
scorso di apertura delle tornate della Se- 
zione di agricoltura. (30 Luglio) iv. 1. 110 

1894. Bidolfl march. Luigi. Parole pronunziate 
nello assumere la Presidenza dell'Accade- 
mia. (4 Febbraio) iv. 17. vi 

18d8. Lettera in occasione della inaugura- 
zione del nuovo anno accademico. (16 Gen- 
naio) IV. 20. XX 

1898. Digny De Cambray conte Guglielmo. Pa- 
role pronunziate nello assumere la Vicepre- 
sidenza dell'Accademia. (3 Aprile) iv. 21. xiv 

1898. Discorso pronunziato per inaugurare 

il nuovo anno accademico. {\i Dicembre), , iv. 21. lv 



— 134 — 



A""^ M*^'^'»^ rolumf^Pagina 



1903. Pestellinl avv. Ippolito. Parole pronunziate 
in commemorazione di S. M. il Re Um- 
berto I. (18 Novembre) iv. 23. lxiv 

1903. Bidolfl march. Luigi. Nel terzo cinquante- 
nario dalla fondazione dell'Accademia. — 
Discorso. (7 Giugno) iv. 26. xxvi 

1908. Fraiichetti prof. Augusto. Breve notizia sto- 
rica sulle vicende dell'Accademia e special- 
mente sul suo indirizzo economico dal 1854 
al 1903. (7 Ghigno) iv. 26. xxxix 

1903. Ferrari prof. Prospei-o. La B. Accademia 
economico-agraria dei Georgofili di Firenze, 
e le vicende dell' agricoltura dal 1854 al 
1903. — Brevi cenni. (7 Giugno) iv. 26. LVi 



1885. Bidolfl march. Luigi. Discorso letto inau- 
gurandosi nella sala dell'Accademia il ri- 
tratto in marmo del senatore Raffaello 
Lambruschini già suo Presidente onorario. 
(4 Gennaio] iv. 8. LV 

1887. Parole pronunziate in occasione della 

collocazione nella sala dell'Accademia del 
ritratto in marmo del march. Gino Cap- 
poni. (11 Giugno) iv. 10. 49 



1898. Tarain cav. Cesare. Discorso pronunziato 
alla inaugurazione del monumento a Co- 
simo Ridolfi. (4 Marzo) iv. 21. xxxii 

1898. Digny De Cambray conte Guglielmo. Di- 
scorso pronunziato alla inaugurazione del 
suddetto monumento. (4 Marzo) iv. 21. xxxvii 

1898. Torrigìanl march. Pietro. Discorso pronun- 
ziato come sopra. (4 Marzo) iv. 21. xli 



1877, Franchetti prof. Augusto. Discorso pronun- 
ziato in una adunanza tenuta nella città 
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di Siena per solennizzare il secondo cen- 
tenario della nascita del celebre economista 

Sallustio Bandini. (19 Aprile) iv. 6. txxvi 

1899. Targioni Tozietti prof. Adolfo. Nelle ono- 
ranze centenarie a Lazzaro Spallanzani, 
omaggio delFAccademia dei Georgofìli .... iv. 22. 15 



t891. Jéhan de JohannU prof. A. L^nsegnamento 
e lo Stato. — Discorso inaugurale dell'anno 
scolastico 1891-92, letto alla Scuola di scien- 
ze sociali (Istituto Alfieri) in Firenze. (8 
Novembre) iv. 15. 239 



§. 3. Programmi di concorso ai premi 
accademici e di privata fondazione (*). 

Premi Accademici. 

1860, 1861 e 1863. All'autore del migliore scritto 
sopra il seguente quesito: e Se, ed in quali 
modi e limiti debba la legge preservare e 
garantire ai cittadini la facclth esclusiva 
di ìisufruttuare le proprie invenzioni nelle 
scienze e nelle arti ». (Il premio non fu 
conferito ; ma al concorso del 1861 ottenne 
la menzione onorevole il comm. Ermolao 
BuBiERi, e fu proposta la inserzione negli 
atti della di lui memoria; a quello del 1868 
fu raccomandata la inserzione negli atti 
dell'unica memoria pervenuta al concorso e 
che fu riscontrato appartenere all'avv. Da- 
rio BOCCIARELLI N. S. 10. VI 



(*) L'anno Indicato per ciascun programma è quello della sua pubblicazione, e non 
-tinello del conferimento del premio. Quando il programma fu più volte riproposto, ne 
) indicate le date successive. 
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1862. Sulla convenienza di dare alle pendici, nelle 
piantagioni di poggio, o un declivio unito, 
o una disposizione a terrazzi. (Il premio 
non fu conferito, ma ottenne la menzione 
onorevole il signor Bànieri Bardelli). . . n. s. 9. Lii 

1862. Sulla convenienza di schierare, nelle pian- 
tagioni di poggio a declivio unito, i filari 
delle piante, oal di sopra, o al disotto dei 
fossetti. (Il premio non fu conferito) N. s. 9. Lii 

1862. Sui modi più economici ed efficaci per rin- 
terrare i pedali degli ulivi. (Non fu con- 
ferito il premio) n. s. 9. lui 

1866. A chi porterà a cognizione dell'Accademia 
una serie di analisi inedite, di almeno cin- 
quanta qualità di vino, di località toscana 
determinata, composte di uve di qualità 
conosciute, e ottenute con modi di vinifi- 
cazione ugualmente noti. (Non si presen- 
tarono concorrenti) n. s, 13. Civ 

1877. Se ad agevolare ed assicurare il perfezio- 
namento ed inci*emento della industria eno- 
logica in Italia, sia da raccomandare e 
procurare che più generalmente dai pro- 
prietari e dai coltivatori si vendano le uve 
ai fabbricanti di vino piuttosto che mani- 
polarle essi medesimi ; e se, in particolare 
nei paesi di Mezzeria, possa conferire al- 
l'intento suddetto che coi mezzaiuoli si 
dividano le uve piuttosto che il vino. (Non 
fu conferito il premio) iv. 6. xxi v 

1893-1896. Fare un esame critico, in forma po- 
polare, delle moderne dottrine socialistiche 
e dei loro possibili effetti. (Il premio non 
fu conferito; furono bensì assegnate nel 
1893 L. 250 e nel 1896 L. 8Ó0 a titolo di in- 
coraggiamento, al Eev. Don Pietro Larghi 

di Val d'Elsa) i\Mì' ^^^'" 

' (19. XVI 
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Premi diversi di privata fondazione. 



N.S. 


1. 


561 


N.8. 


2. 


CXLVIII 


N.S. 


8. 


CXXIV 


N.S. 


6. 


CI.XXI 


N.S. 


5. 


CLXXVII 



1854. (Premio rilasciato dal signor Guglielmo 
Ponticelli). Compilazione di un manuale 
sulla Cachessia acquosa, o marciala, delle 
pecore. (Premiato il Socio D. Antonio Sal- 
vagnoli) N. s. 1. 446 

1851, 1855 e 1856. (Premio rilasciato dal cav. 
Priore Guido Giuntini). Invenzione e co- 
struzione, o importazione dall'estero, di una 
macchira per mietere i cereali. (Il premio 
non fu conferito ; ma furono assegnati scudi 
40 al signor Pietro Marchi di Suvereto a ( 
titolo di incoraggiamento) < 

1858. (Premio stabilito dalla Società Editrice ( 
DELLA Biblioteca civile dell' italiano). 
Compilare un manuale popolare di econo- 
mia pubblica. (Il premio non fu conferito). 

1859. (Premio rilasciato dal cav. Guido Giun- 
tini). A chi porrà in opera, nella mietitura 
dell'anno 1860, le due macchine che meglio 
rispondano al loro scopo e producano il 
miglior lavoro con la maggiore economia. 
(Premiato il signor Pietro Màrchi di Su- 
vereto). (*) N. s. 6. e 

1897. (Premio stabilito dal giornale II Proprie- 
tario) se sia da consigliarsi che l'accerta- 
mento dell'imponibile per la imposta sulla 
proprietà rustica, sia fatta col metodo della 
denuncia come per la imposta sui fabbri- 
cati ; — ed in caso affermativo, quali cau- 
tele e quali speciali disposizioni si credono 
Utili per tutelare gli interessi dei proprie- 
tari e quelli dell'erario. (Il premio non fu 
conferito) iv. 21. xlix 



(*^ (La Deputazione Ordinaria ni rimise al giadizio pronnnziato dai Giurati per l'Espo- 
sizione Italiana del 1801). 
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Premi Alberti. 



4. OLVI 



K.S. 5. CLXX 



N. S. B. CLXX 



1853. Cultura estesa di piante nuove introdotte 
neiravvicendamento. (Non si presentarono 
concorrenti) K. s, 4. CLvi 

1858. Introduzione e costruzione di macchine per 
frangere e spremere i semi oleiferi. (Il 
premio non fu conferito) N. 5. 

1853. Cultura accurata della vite e introduzione 
in Toscana di nuove varietà di uva. (Il 
premio fu diviso tra il march. Cosimo Bi- 
DOLFI e il conte Sàbatier) 

1858. Cultura dei frutti come risorsa agraria. 
(Premiato il signor Cesare Taruffi) 

1854 e 1855. Fabbricazione di alcool, adoperando 

frutti, radici, tuberi e altri prodotti no- 
strali, esclusa l'uva ed il vino. (Il premio 
fu diviso tra la Soprintendenza dei RR. 
Possessi dello Stato, ed il signor conte 
Ippolito Gamba) • ^' g* 

1854. Introduzione ed uso di un istrumento, o 
macchina nuova, nella nostra agricoltura. 
(Premiato il march. Cosimo Ridolfi) . 

1855. Miglioramento del sistema agrario di gran 
cultura vigente nella provincia marem- 
mana ; miglioramento tale che possa essere 
ampiamente imitato. (Non si presentarono 
concorrenti) N. s. 

•1855. Rin vestimento di terreni incolti con utili 
piante boschive. (Premiato il march. Lo- 
renzo GiNORi Lisci ; ottenne la menzione 
onorevole il senat. Giuseppe Vai) n. s. 

1855. Uso esteso del sale in agricoltura. (Non si 

presentarono concorrenti) n. s. 

1855 e 1856. Mostrare in azione qualche nuova 

macchina da usarsi per la estrazione del- 
l'olio dalle ulive, o qualche notevole mi- 
glioramento di quelle già conosciute ed 



1. 
g 



448 
ex 



N.s. 1. 448 



cix 



2. cix 



ex 
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\ N. S. 

( N.S. 



usate fra noi. (Il premio fu diviso, a titolo 
di incoraggiamento, fra i due concorrenti 
signori Giovanni Holliger e Lorenzo 
Turchini) 

1^6. Dimostrare di avere ottenuto i migliori 
resultati dalla cultura irrigua di praterie, 
cereali, o altre piante utili, esclusi gli or- 
taggi. (Non si presentarono concorrenti) . . 

1856. Miglioramento nelle razze bovine nostrali. 
(Non si presentarono concorrenti) 

1856. Introduzione ueiramininistrazione affidata 
ad un agente, o fattore di campagna, di 
una bene intesa riforma dei sistemi rurali. 
(Premiato il signor Emilio Funi) 

1857. Al proprietario di almeno cinque poderi 
che avrà dimostrato di attendere con par- 
ticolare amore, intelligenza ed efficacia al 
governo del suo possesso. (Premiato il si- 
gnor Roberto Lawlbv di Montecchio ; ot- 
tennero la menzione onorevole i signori 
conte Augusto Goui Pannilini di Siena e 
Eugenio Cremoncini di Carmignano) 

1857. Attiva, intelligente e continua direzione 
economico-r arale di una tenuta composta 
almeno di dieci poderi. (Premiato Seba- 
stiano Battaoi.ini agente del cav. lelio 
Franceschi) n. s 

■1.S57. Migliorie agrarie introdotte in Toscana nel- 
V ultimo quadriennio (furono premiati il 
conte Guglielmo Db Cambray Digny, il 
marchese Alessandro Bichi-Ruspoli di 
Siena, il cav. Roberto Lawlby e il cav. 
Niccolò Cherici ; ottennero la menzione 
onorevole gli agenti Basilio Conti, Seba- 
stiano Battaglini e il dott. Ferdinando 
Nobili) n. s. 

1858. Allevamento in Val di Nievole di bachi da 
seta sani; si da ottenere la maggior raccolta 
di bozzoli da once sei almeno di seme, anche 



ex 
cxxii 



N. 8. 8. OXXIII 



N. 8. 3. CXXIII 



N.S. 3. CXXIV 



N.B. 4. OLIII 



4. CLIII 



4. OLIV 
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1858. 



1858. 



diviso in più bacherie. (Si presentarono due 
concorrenti i quali di comune accordo ri- 
tirarono le loro domande) 

Miglioramento della razza vaccina da la- 
voro in Val di Chiana. (Il premio fu con- 
ferito alle RR. Possessioni dello Stato). 
Al più bel toro nero castagno, o macchiato, 
capace di generare animali da macello e 
da latte. (Non si presentarono concorrenti). 
1858 e 1859. A quel proprietario, o fattore, che 
abbia più estesamente e nel miglior modo 
posto in pratica razionali sistemi per cu- 
stodire ed usare i concimi di stalla, sicché 
se ne ritragga la maggiore utilità. (Pre- 
miato il cav. R. Lawley) 

Mostrare in piena attività un trebbiatoio. 

(Non si presentarono concorrenti) 

Toro bianco da generare bovi aratori e 
vacche da lavoro. (Non si presentarono 

concorrenti) 

Rin vestimento, con piante boscarecce, di una 
superfìcie di terreno non minore di quadrati 
trenta. (Non si presentarono concorrenti) . 
Taglio regolarmente avvicendato di un bo- 
sco dell'ampiezza non minore di 200 qua- 
drati. (Mancarono i concorrenti) 

A chi nelle provincie toscane abbia avvan- 
taggiata tecnicamente ed economicamente 
qualcuna delle minute lavorazioni del ferro. 

(Non si presentarono concorrenti) 

Per la miglior raccolta della ragia dai la- 
rici, dagli abeti e dai pini. (Non si presen- 
tarono concorrenti) 

Per la miglior raccolta del mastice dal 
sondro, o lentisco, sui colli della costa To- 
scana. (Non si presentarono concorrenti) . . 
Per il migliore allevamento del baco da 
seta dell'Ailanto, (Bombix Cynthia), (Non 
si presentarono concorrenti) 



N. S. 6. CLXXII 



N. 8. 5. CLXXIII 



N. S. 5. CLXXIV 



1858. 



1S59. 



1863. 



1863. 



1863. 



1863. 



1863. 



1863. 



S N. S. 
<N.8. 

N. S. 



N. S. 



O. CLXXV 

6. CI 

5. CLXXVI 

6. XXIV 



N. 8. 10. VII 



N. 8. 10. VII 



N 8. 10. LXX 



N.S. 10. LXXI 



K.S. 10. LXXI 



N.S. 10. LXXIl 
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1863. Miglioramenti agrari compiuti in Toscana 
nell'ultimo quinquennio a tutto il 1862. 
(Non si presentarono concorrenti) n.s. 

1363. Fabbricazione di materiali da costruzione, 
in terra cotta, vuoti e leggeri. (Il premio 
non fu conferito) N. 8. 

1865. Rimedio contro l'atrofia de' filugelli. (Il 

premio non fu conferito) N. s. 

1865. Fabbricazione del materiale laterizio vuoto, 
ad imitazione di quello di Marsiglia, Na- 
poli e Sicilia. (Premiato 11 march. Lorenzo 
GlNORI-LlSCl) N. s. 

1866. Per la migliore qualità di vino comune da 
tavola atto a durare e ad esser posto in 
commercio ed ottenuto in una estensione 
di terreno in collina non minore di ettari 

due. (Il concorso rimase deserto) N. s. 

1866. Con quali mezzi si possa aumentare Tefii- 
cacia del Guano del Perù adoprato come 
ingrasso. (Il concorso rimase deserto) N. S. 

1868. Per la miglior cascina in montagna, man- 
tenuta con buoni sistemi e provvista del 
più bello e produttivo bestiame vaccino. 
(Il concorso rimase deserto) 

1868. Far conoscere quali e quanti sono i prin- 
cipj che perde il letame vaccino da stalla 
durante la fermentazione a concimaia a- 
perta, ma provvista di tetto, a concimaia 
aperta e scoperta, ed a concimaia chiusa. 
(Il concorso rimase deserto) N. S. 

1868. A chi con nuove ricerche analitiche dimo- 
strerà più chiaramente e più largamente 
che non sia stato fatto fin qui, tenendo 
conto del modo di cultura e in special guisa 
dei concimi adoperati, l'azione della di£Pe- 
rente natura del terreno sul prodotto quan- 
titativo e sulla composizione chimica dei 
semi dei cereali. (Il concorso rimase de- 
serto) N. s. 



10. 


XCVIII 


10. 





12. 


XXXI 



12. xxxu 



13. cu 



13. CHI 



8. 16. cxxv 



15. cxxv 



15. cxxv 
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186S. Comporre un buon Manualetto popolare in- 
torno agli insetti che recano maggior danno 
alle campagne, ed ai mezzi che l'esperienza 
ha mostrato efficaci per impedirne e atte- 
nuarne lo sviluppo. (Il concorso rimase de- 
serto) N. s. 15. cxxv 

1868. Fabbricare economicamente tubi, o condotti, 
per acqua formati con cementi della Pi-o- 
yincia Toscana e capaci di resistere fino a 
sei atmosfere di pressione intema. (Il con- 
corso rimase deserto) N. s. 15. cxxvi 

18S5. Miglioramento, neirultimo decennio, delle 
pratiche agrarie prima localmente in vi- 
gore. (Premiati il cav. Franceschiki e il 
conte Napoleone Passerini) iv. 8. cxxir 

1886. Miglioramenti introdotti nell'oleifìcio, nel- 
l'ultimo decennio, colFimpianto di macchine 

perfezionate ; dimostrando di avere per tal I 

modo realizzato un beneficio economico di | 

una qualche entità a vantaggio della pro- 
prietà e dei coloni. (Premiati gli eredi 
Della Bordella e il march. P. Salimbeni 
Vivai; ottenne la menzione onorevole il 
signor Francesco Rosselli Del Turco), iv. 9. xxiv 

1898. Introduzione dei più rilevanti migliora- 
menti nella preparazione dell'olio di uliva. 
(Premiati il bar. Giovanni Ricasoli-Firi- 

DOLFi, il march. GiNORi e il signor F. i 

Franceschi Marini) iv. 11. vi ' 

1892. Migliorare le varietà locali di frumento 
mediante una razionale scelta del seme 
annualmente ripetuta. (Premiati il capi- 
tano Piero Dini, il cav. Luigi Masson, il 
prof. Vannuccio Vannuccini e il signor 
Harold Pearsall; ottenne la menzione 
onorevole il barone Livio Carranza) iv. 15. xm i 

1693 e 1896. Fare una esposizione analitica della j 

produzione forestale, che ne metta in luce | 

ogni singolo elemento, per un tenimento 
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boschivo non minore di ettari cinquanta, 
in modo da poter servire di esempio a la- 
vori consimili. (Non fu conferito il premio ; 
ma la Commissione giudicò meritevoli della 
inserzione negli Atti i due manoscritti per- 
venuti al concorso, di cui si trovarono au- 
tori i sigg. cav. Luigi Petrini e ing. Luigi 

^^^^o^^) \ IV. 19. XXI 

1896. Miglioramento delle varietà locali di fru- 
mento, mediante scelta razionale del seme. 
(Riportarono il diploma d'onore 9 proprie- 
tari ; furono premiati 6 agenti e 58 coloni ; 
un proprietario ebbe il diploma di menzione 
onorevole ; ebbero il certificato di menzione 
onorevole un agente e due coloni) iv. 19. xxiv 

1898. Studio sperimentale sulle migliori razze 
nostrali e asiatiche del bombice del gelso, 
e dei prodotti dei loro diversi incrocia- 
menti, dal punto di vista specialmente della 
rendita e della qualità della seta. [Non fu 
assegnato il premio; ottenne, a titolo di 
incoraggiamento, una ricompensa di L. 6(X) 
il prof. Enrico Quayat) iv. 21. xxii 

1898. Comporre una monografia popolare sugli 
insetti che danneggiano i nostri alberi frut- 
tiferi, e sui mezzi che meglio corrispondano 
per la distruzione di detti animali. (Pre- 
miato il prof. Giovanni Soli di Modena) . iv. 21. xxvi 

1900. Esporre storicamente gli studi che fino ad 
oggi siano stati fatti, in Europa e in Ame- 
rica, intorno alle ragioni più vere ed effi- 
cienti della resistenza delle viti americane 
alla fillossera. (Premiato il dott. Vittorio 
Pbglion) IV. 23. XXIV 

1931. Illustrare, con un lavoro monografico, gli 
artropodi entomofagi italiani e investigare, 
con ricerche originali, se e f no a qual punto 
gli insetti entomofagi stessi sieno in grado 
di moderare la moltiplicazione degli insetti 
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nocivi alle piante agrarie più comunemente 

coltivate IV. 24. xxi 

1901. Studio tecnico pratico, corredato da resul- 
tati di ricerche originali fatte dal concor- 
rente, per dimostrare se e quale azione 
possa avere Tuso di determinati concimi 
chimici azotati, fosfatici e potassici sulla 
anticipata, o ritardata, vegetazione e ma- 
turazione delle piante e sulla resistenza di 
esse alle malattie cagionate da crittogame, iv. 24. xxii 

1901. Studio sulla produzione dei boschi cedui in 
Toscana. (Premiati il dott. Dino Taritffi 
e il prof. Giulio Tolombi) iv. 24. xxiii 



Premi Cuppari. 

1855. Miglioramento della direzione delle fattorie 
in Toscana. (Premiato il sig. Emilio Fusi ; 
ottennero la menzione onorevole 1 signori 
R. Lawley, S. Battaglini, F. Brunetti 
e S. Francint) n. s. 

1860. Effettuazione di studi analitici e sintetici, 
relativi al governo di un' azienda rurale. 
(Il premio non fu conferito) n. s, 

1885 e 1886. Prendendo in esame le opere mag- 
giori e minori del Cuppari, si mettano in 
luce i principj che le informarono, e se ne 
svolgano quelle ulteriori deduzioni che mag- 
giormente possano avvantaggiare gli studi 
agronomici e in special modo Tinsegna- 
mento, cosi teorico, come pratico dell'agri- 
coltura. (Fu abbandonato per non essersi . 



1885. 



presentato alcun concorrente). 



IV. 
IV. 



2. vili 



9. LXXI 



oxxv 

XXIII 



Illustrazione di una determinata azienda 

rurale. (Premiato il cav. Cesare Tarufpi). iv. 8. cxxvi 

1892, 1893 e 1896. Libro manuale ad uso del- 
l'agricoltore toscano. (Rimase deserto per / ly, 
mancanza di concorrenti) < iv. 

1892 e 1896. Sul cosi detto arrabbiaticcio o calda- ( i^- 



15. 
16. 
19. 



XVII 
XIX 
XIX 
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fredda del terreno. (Non fu conferito il 
premio; ma ottenne una ricompensa di 
L. 800 a titolo dlncoraggiamento, il prof. 
Giulio ToLOMBi) } ]^' J^; |« 

1898. Studio sugli effetti del governo del Tino, 
in relazione col presente stato della scienza 
intorno alla fermentazione. (Premiato il 
conte Napolbonb Passerini) iv. 16. xxvi 

1898. Studio sulle relazioni che intercedono fra 
capitale e lavoro nella mezzeria toscana. 
(Non fu conferito il premio ; ma fu asse- 
gnato, a titolo di incoraggiamento, la som- 
ma di L. 600 al prof. Vito Passalacqua). iv. 21. xx 

1898. Esperimenti intomo alle malattie degli 
ulivi. (Premiati i signori A. Andreotti, L. 
Tonini, C. Lamotte e i fratelli A. e C. 
Gtannacciani) IV. 21. xxiv 

1908. La imposta e la sovraimposta sui terreni 
nel Hegno d'Italia, studiata nei suoi pre- 
cedenti e nelle sue modificazioni, in rap- 
porto alla economia agricola e alla finanza. iv. 26. ix 



Premi di Istituzione Leopoldina. 

1898. Studio sull'anticipata, o ritardata, matura- 
zione dei prodotti vegetali. (Il premio non 
fu conferito) iv. 21. | ^^^"* 

1901. Del protezionismo agrario negli ultimi ven- 
ticinque anni ; delle sue cause, del suo in- 
cremento e dei suoi effetti, particolarmente 
in Italia. (Non si pi*esentarono concorrenti). iv. 24. xxx 



10 



146 



-^^^«^ Materie VoluJ''e Pagina 



§ 4. Rapporti e deliberazioni della Depu- 
tazione ordinaria e delle Commissioni 
giudicatrici sui Concorsi ai premi Acca- 
demici e di fondazione privata (*). 

Premi Accademici. 

1861. Progi^amma del 1860, sulla proprietà intel- 
lettuale. Relatore il comm. Ermolao Bu- 
BiBRi. (17 Febbraio) n. 8. 8. 12t 

1863. Programma del 1861, sulla proprietà intel- 
lettuale. Relatore il prof. Girolamo Beo- 

NAZIA. (25 Gemiaio) n. 8. 10. 52^ 

1864. Programma del 1862, intorno alla coltiva- 
zione dei poggi. Relatore il prof. Pietro 

CuppARi. (21 Agosto) n. s. II. 221 

1865. Programma del 1868, sulla proprietà intel- 
lettuale. Relatore Tavv. Marco Tabarriki. 

(12 Febbraio) n. s. 12. 48 

187(?. Programma del 1877, intorno al perfezio- 
namento ed incremento della industria eno- 
logica in Italia. Belatore Tavv. Tommaso 
MiNUCCi. (30 Maggio) i v. 7. 1 

1^95. Programma del 1893, per un libro popolare 
intoi-no alle odierne dottrine socialistiche. 
Relatore il prof. Riccardo Dalla Volta. 
(22 Dicembre) iv. 18. lxxxiy 

1898. Programma del 1896, per un libro popolare 
intomo alle moderne dottrine socialistiche. 
Relatore il conte Gcglielmo de Cambray 
DiGNY. (16 Gennaio) iv. 20. xxiv 



("') Il soggetto del premio potrà vedersi distesamente nel precedente paragrafo. Qafc 
so è fatto soltanto un cenno sommario. 
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Premi di privata fondazione. 

1865. Programma del 1851. Manuale sulla ca- 
chesfiia acquosa, o marciala, delle pecore. 
Eelatore il prof. Adolfo Targioni Toz- 
ZBTTi. (23 Dicembre) n. s. 3. 85 

1861. Programma del 1868. Manuale di economia 
pubblica. Eelatore il comm. Ermolao Ru- 
sieri. (7 Aprile) n. s. 8. 149 

189& Programma del 1897. Accertamento delVim- 
ponibile per l'imposta. Relatore il prof. Pro- 
spero Ferrari. (7 Agosto) iv. 21. xlix 

Premi Alberti. 

1853. Programma del 1851. Cultura della Sulla. 
Relatore il dott. Antonio Salv agnoli. (28 
Giugno) n. s. 1. 19 

1858. Pi-ogramma del 1852. Miglioramenti Agrari 
ed industriali compiuti in un triennio. Re- 
latore il dott. Antonio Salv agnoli. (10 
Luglio), ,. n. 8. 1. 23 

1851. Programma del 1852. Macchina da treb- 
biare nelle maremme toscane. Relatore il 
dott. Antonio Salvagnoll (28 Giugno),, n. s. 1. 488 

1835. Programmi del 1853 e 1854. Fabbricazione 
dei concimi artificiali. — Uso di un istru- 
mento, o macchina nuova, nella nostra agri- 
coltura. Relatore il prof. Adolfo Targioni 
TozzETTi. (28 Giugno) n. s. 2. 463 

1856. Programmi del 1854 e 1855. Fabbricazione 
dell'alcool. — Rinvestimento dei terreni 

incolti con utili piante boschive. Relatore * 

il prof. Damiano Gasanti. (7 Settembre) . . n. s. 3. 370 

1857. Programmi del 1853 e 1856. Miglioramenti 
nella manifattura dell'olio di oliva. — In- 
troduzione di una bene intesa riforma dei 
sistemi rurali nei poderi a colonia. Rela- 
tore il march. Luigi Ridolfi. (28 Giugno) n. s. 4. 589 
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1858. Programma del 1867. Novità e migliorie 
agprarie introdotte in Toscana in un qua- 
driennio. Relatore il march. Luigi Bidolfi. 
(18 Luglio) N.s. 5. 253 

1858. Programma del 1857. Intorno alla mag- 
giore diligenza dei proprietari ed agenti 
di campagna nelFamministrazione econo- 
mico-rurale dei possessi. Relatore il prof. 

Pietro Cuppari. (18 Luglio) n. 8. 5. 297 

1859. Programma del 1858. Miglioramento della 
razza vaccina da lavoro. Relatore il prof. 

Pietro Cuppari. (10 Luglio) n. s, 6. 183 

1860. Programmi del 1853. Coltivazione delle viti. 
— Cultura degli alberi fruttiferi. Relatore 

il prof. Pietro Cuppari. (16 Gennaio),.,, n.s. 7. 68 

1861. Programma del 1868. Intorno al modo di 
custodire ed usare i letami di stalla. Re- 
latore il prof. Cesare Studiati. (17 3/ar2:o) N.s. 8. 196 

1865. Programma del 1863. Fabbricazione di ma- 
teriali da costruzione in terra cotta, vuoti 
e leggeri. Relatore il comm. Giuseppe 
Pelli-Fabbroxi. (25 G/?/<77?o) (♦) N.s. 12. 113 

1866. Programma del 1860. Intorno all'azienda 
rurale. Relatore il prof. Adolfo Targioni- 

TozzETTi. (18 Febbraio) (**) n. s. 13. 72 

1867. Programmi del 1865. Fabbricazione dei ma- 
teriali laterizi. — Rimedio della malattia 
dei bachi da seta. Relatore il prof. Emilio 

Bechi. (22 Dicembre) n. s. 15. 82 

1886. Programma del 1885, relativo alle pratiche 
agrarie. Relatore il prof. Vittorio Alpe. 

(19 Dicembre) iv. 9. lxxvii 

1887. Programma del 1886, sui miglioramenti in- 
trodotti nelloleificio nell'ultimo decennio. 



(*) Nel Rapporto è errata la data del Programma. 

(**) Il Programma non fa pabbllcato negli Atti, e il premio fa ottenuto dal marchese 
Akdbea Carbeoa Bbrtoliki. 
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Eelatore il prof. Innocenzo Golfarelli. 

(3 Luglio) IV. 10. XLi 

1889. Programma del 1888, sui più rilevanti mi- 
glioramenti introdotti nella preparazione 
dell'olio di oliva. Eelatore il prof. Inno- 
cenzo Golfarelli. (7 Luglio) iv. 12. 816 

1895. Programma del 1892, miglioramento delle 
varietà locali di frumento mediante scelta 
razionale del seme. Helatore il prof. Pro- 
spero Ferrari. (22 Dicembre) iv. 18. lvi 

1898. Programma del 1898 e 1896, studio sulla 
produzione forestale. Eelatore il cav. Ce- 
sare Taruffi. (16 Gennaio) iv. 20. xxvi 

1900. Programma del 1896, miglioramento delle 
varietà locali di frumento mediante scelta 
razionale del seme. Eelatore il prof. Pro- 
spero Ferrari. (4 Febbraio) iv. 22. lxxxvi 

1900. Programma del 1898. Monografia popolare 
sugli insetti che danneggiano gli alberi 
fruttiferi. Eelatore il conte Napoleone 
Passerini. (14 Gennaio) iv. 23. xxvi 

1900. Programma del 190O, intorno alla resistenza 
delle viti americane alla fillossera. Eelatore 
il prof. Prospero Ferrari. (24 Giugno). . iv. 23. oxviii 

1902. Programma del 1898. Studio sulle migliori 
razze nostrali ed asiatiche del Bombice del 
gelso. Eelatore il prof. Giacomo Del Guer- 
cio. (6 Luglio) IV. 25. xxx 

1902. Programma del 1901. Studio sulla produ- 
zione dei boschi cedui in Toscana. Eelatore 
il prof. Girolamo Caruso. (80 Novembre), iv. 26. xx 

Premi Cuppari. 

1861. Programma del 1855, pel miglioramento 
della direzione delle fattorie toscane. Ee- 
latore il prof. Pietro Cuppari. (17 Marao) n. s. 9. 163 

1890. Programma del 1885, intomo al miglio- 
re scritto illustrativo di una determinata 
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Azienda rurale. Eelatore il prof. Vittorio 

Alpe. (6 Gennaio) iv. 13. 325 

1893. Programma del 1892. Libro manuale ad uso 
dell'agricoltore toscano. Relatore il prof. 
Prospero Ferrari. (9 Luglio) iv. 16. xxviii 

1895. Programma del 1893. Libro manuale ad uso 
deiragricoltore toscano. Relatore il prof. 
Prospero Ferrari. (11 ^^o^fo) iv. 18. xxviii 

1895. Programma del 189B. Studio sul governo 
del vino. Relatore il prof. Vann uccio Van- 
NUCCiNi. (22 Dicembre) iv. 18. lxxix 

1901. Programma del 1898. Esperimenti di rimedi 
contro la malattia degli ulivi. Relatore il 
prof. Pro.spbro Ferrari. (13 Gennaio) . . . iv. 23. cxix 

1901. Programma del 1896, sul così detto arrab- 
biaticcio, o calda-fredda, del terreno. Rela- 
tore il conte Napoleone Passerini. (13 
Gennaio) iv. 23. cxlu 

1901. Programma del 1898. Studio sulle relazioni 
che intercedono fra capitale e lavoro nella 
mezzerìa toscana. Relatore il cav. Carlo 
Massimiliano Mazzini. (3 Febbraio) iv. 25. xv 

Eremi di fondazione Leopoldina. 

1901. Programma del 1898. Studio suiranticipata, 
o ritardata, maturazione dei prodotti vege- 
tali. Relatore il prof. Prospero Ferrari. 
(13 Gennaio) iv. 23. cxlv 

§ 5. Rapporti annuali sugli studi acca- 
demici degli infrascritti Segretari de- 
gli Atti. 



1853. Bnsaeca- comm. Raffaello (11 Dicembre).,, k.s. 1. 229 

1854. Ri<Wlfl march. Luigi {^l Dicembre).,. N.s« 2. 8 

1855. » » (28 Dicembre). , . n. s. 3. 6 
1857. » » (4 Gennaio), ... n. s. 4. 9 
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1857. 


Busaeca comm. Raffaello (27 Dicembre). . . 


N.8. 


5. 


3 


1868. 


» » (26 Dicembre). . . 


N.S. 


6. 


3 


1860. 


Parlatore prof. Filippo ( 8 Gennaio). . . . 


N.S. 


7. 


3 


1861. 


» » (3 Febbraio) . . . 


N.S. 


8. 


1 


1863. 


» » . (25 Gennaio).... 


N.S. 


10. 


3 


1864. 


Rnbleri comm. Ermolao (17 Gennaio) 


N.S. 


11. 


1 


1863. 


» » (12 Febbraio) . . . 


N.S. 


12. 


1 


1666. 


» » (21 Geniiaio) ... 


N.S. 


13. 


1 


1867. 


Buonasla prof. Girolamo (10 Febbraio) ... 


N.S. 


14. 


1 


1867. 


» » (22 Dicembre). , . 


N.S. 


15. 


1 


1869. 


» » (31 Gennaio). . . . 


N.S. 


16. 


1 


1870. 


» » (20 Maggio) .... 


N.S. 


16. 


183 


1873. 


Balestrieri prof. Demetrio ( 2 Marzo) 


IV. 


3. 


8 


1873. 


Fontanelli prof. Carlo ( 2 Marzo) 


IV. 


3. 


14 


1885. 


» » (13 Dicembre). . . 


IV. 


. 8. 


CXXXIX 


1886. 


» » (19 Dicfimbre). . . 


IV. 


.9. 


XXX 


1887. 


» » (M Dicembre) . . 


IV. 


10. 


LIX 


1888. 


> » (28 Dicembre). . . 


IV. 


11. 


XXVI 


1890. 


» » (5 Gennaio)..,. 


IV. 


12. 


XXXIX 


1891. 


Franchetli prof. Augusto ( 7 Dicembre). . , 


IV. 


13. 


XXI 


1892. 


» » (13 Dicembre). . . 


IV. 


14. 


XXVIII 


1892. 


» » (7 Dicembre). . . 


IV. 


15. 


XXVIII 


1894. 


» • » (14 Gennaio).... 


IV. 


16. 


XXXIV 


1895. 


» » (6 Gennaio).... 


IV. 


17. 


XXI 


1895. 


» » (22 Dicembre) .. 


IV. 


18. 


XXXVII 


1896. 


» » (13 Dicembre). . . 


IV. 


19. 


XLU 


1898. 


» » (16 Gennaio) 


IV. 


20. 


XXXII 


1898. 


» » (11 Dicembre) .. 


IV. 


21. 


LXl 


1900. 


» » (14 Gennaio). . . . 


IV. 


22. 


xrix 


1900. 


Ferrari prof. Prospero (14 Gennaio). . . . 


IV. 


22. 


LXXV 


1931. 


Franchetti prof. Augusto (13 Gennaio). . . , 


IV. 


23. 


I.XVIII 


1901. 


Ferrari prof. Prospero (13 Gennaio) 


IV. 


23. 


CVIl 


1901. 


Fraachetti prof. Augusto ( 1 Dicembre). . . 


IV. 


24. 


xLiy 


1901. 


Ferrari prof. Prospero ( 1 Dicembre). . . 


IV. 


24. 


LVI 


1902. 


Franchetti prof. Augusto (30 Novembre) . . 


IV. 


26. 


XLIX 


1902. 


Ferrari prof. Prospero (80 Novembre) .. 


IV. 


25. 


LXXII 


1903. 


Franchetti prof. Augusto (22 Novembre) . . 


IV, 


26. 


LXXIII 


a903. 


Ferrari prof. Prospero (22 Novembre) . . 


IV. 


26. 


XCI 
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6. Rapporti mL carteggio accademico 
degli infrascritti Segretari* 



1853. 


Bii^Il march. Luigi 


(10 Luglio .... 


x.s. 


1. 8 


1868. 


» 


» 


( 7 Agosto 


X. 8. 


1. 62 


1853. 


» 


» 


( 4 Settembre). 


x.s. 


1. 101 


1868. 


» 


» 


(25 Settembre*. 


x.s. 


1. 115 


185i. 


HalragB»!! 


dott. Antonio 


( 8 Gennaio) . 


x.s. 


1. 289 


1854. 






( 6 Febbraio) . 


x.s. 


1. 308 


1854. 






( 5 Marzo).... 


x.s. 


1. 331 


1854, 






( 2 Aprile).... 


x.s. 


1. 415 


1854. 






( 7 Maggio. .. 


x.s. 


1. 424 


1854. 






(Il Giugno)..» 


x.s. 


1. 449 


1854. 






( 9 Luglio} . . . 


x.s. 


1. 468 


1854. 






( 6 Agosto).... 


x.s. 


1. 564 


1854. 






no Settembre). 


x.s. 


1. 590 


1854. 






(31 Dicembre). 


x.s. 


2. 29 


1855. 






10 Gennaio). . 


x.s. 


2. IX 


1865. 






( 4 Febbraio) . 


x.s. 


2. XXIX 


1855. 






( 4 J/arso). ... 


x.s. 


2. XXXTII 


1855. 






( 1 Aprile). . . . 


x.s. 


2. XLVII 


1855. 






;1S Maggio) .. 


x.s. 


2. LXXXl 


1855. 






( 8 Giugno)... 


x.s. 


2. XCY 


1855. 






( 1 Irll^aO) . . . 


X s. 


2. CXI 


1855. 






( 6 Agosto). . . . 


x.s. 


2. cxxvii 


1855. 






(16 Settembre). 


N.S. 


2. cxux 


1855. 






(23 Dicembre). 


x.s. 


3. 25 


1856. 






(13 Gennaio).. 


x.s. 


8. VII 


1856. 






(10 Febbraio) . 


x.s. 


3. XIX 


1856. 






( 2 Ifarao). . . . 


x.s. 


8. XXVII 


1856. 






(13 ilpriU).... 


x.s. 


3. L 


1856. 






(4 Maggio)... 


x.s. 


3. LXVII 


1856. 






( 2 Giugno)... 


x.s. 


8. LXXXVIII 


1856. 






( 6 Luglio)... 


x.s. 


3. LXXXVII 


1856. 






(10 Agosto). . . . 


x.s. 


3. cvn 


1866. 






( 7 Settembre). 


x.s. 


8. oxxvi 


1857. 






( 4 Gennaio).. 


x.s. 


4. 21 


1857. 


Dlf iiy De Cambny conte G. (11 Gennaio). . 


x.s. 


4. IX 
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1857. 


Dlgrny De Cambray conte 6. ( 8 Febbraio) . 


N.S. 




XXII 


1857. 


» 


» 


( 8 Marzo) 


N.8. 




XXXV 


1857. 


» 


» 


( 6 Aprile). . . . 


N.S. 


4, 


LUI 


1857. 


» 


» 


(10 Maggio). . . 


N.S. 


4. 


LXXIII 


1857. 


» 


» 


( 7 Giugno)... 


N.S. 


4. 


LXXXVIII 


1857. 


» 


» 


(19 Xu^Zio) . . . 


N.S. 


4. 


CIV 


1857. 


» 


» 


( 9 Agosto). . . . 


N.S. 


4. 


CXXIV 


1857. 


» 


» 


(20 Settembre). 


N.S. 


^. 


cxxxr 


1857. 


» 


> 


( 4 Ottobre] . . . 


N.S. 


4. 


CXLIX 


1867. 


» 


» 


(27 Dicembre) . 


N.S. 


5. 


4D 


1858. 


» 


» 


(IO Gennaio).. 


N.S. 


5. 


XI 


1858. 


> 


» 


( 7 Febbraio) . 


N.S. 


6. 


xxvir 


1858. 


> 


» 


( 7 3/artt)). . . . 


N.S. 


5. 


XLI 


1858. 


» 


» 


(Il Aprile) ... 


N.S. 


6. 


LXIV 


1858. 


» 


» 


( 2 Maggio). . . 


N.S. 


6. 


LXXX 


1858. 


» 


» 


(18 Luglio) ... 


N.S. 


5. 


cu 


1858. 


» 


» 


( 8 Agosto).... 


N.S. 


5. 


CXXX 


1858. 


» 


». 


( 6 Settembre). 


N.S. 


5. 


CXLVIII 


1858. 


» 


» 


( 3 0«o6rc) . . . 


N.S. 


6. 


CLXI 


1858. 


» 


» 


(26 Dicembre) . 


N.S. 


6. 


21 


1859. 


» 


» 


( 9 Gennaio). . 


N.S. 


6. 


IX 


1859. 


» 


» 


( 6 Febbraio) . 


N.S. 


6. 


XXVIII 


1859. 


» 


» 


(13 3/ara»). . . . 


N.S. 


6. 


XLIX 


1869. 


» 


» 


(IO Aprile).... 


N.S. 


6. 


LXII 


1869. 


Targioni Tozzetti prof. A. 


( 6 Giugno)... 


N.S. 


6. 


LXXIV 


1859. 


Tabarrlnl 


comm. avv. M. 


(10 Luglio) . . . 


N.S. 


6. 


xc 


1859. 


> 


» 


(14 Agosto).... 


N.S. 


6. 


xcvir 


1869. 


Bìgnj De Cambray conte G (26 Settembre), 


N.S. 


6. 


CIV 


1860. 


» 


> 


( 9 Gennaio).. 


N.S. 


7. 


19 


1860. 


Targrioni Tozzetti prof. A, 


, (16 Gennaio).. 


N.S. 


7. 


VII 


1860. 


» 


> 


(12 Fe&òraio) . 


N.S. 


7. 


XXII 


1860. 


» 


» 


(29 ^pri7c).... 


N.S. 


7. 


XXXVII 


1860. 


» 


» 


( 5 Agosto). . . . 


N.S. 


7. 


L 


1861. 


» 


* 


( 8 Feftòraio) . 


N.S. 


8. 


17 


1861. 


» 


> 


(17 Febbraio) . 


N.S. 


8. 


vili 


1861. 


> 


!► 


(17 Mira») 


N.S. 


8. 


XXI 


1861. 


» 


» 


( 7 ^priie). . . . 


N.S. 


8. 


XXXIV 


1861. 


» 


» 


(12 Maggio)... 


N.S. 


8. 


XLIV 


1861. 


» 


» 


(14 iu^Zw) . . . 


N.S. 


8. 


LVI 
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1861. 


Tar^loDi ToBietti prof. 


A. (11 Agosto).... 


K.8. 


8. 


LXIX 


1862. 


» 




» 


(19 Gennaio).. 


N.8. 


9. 


VI 


1862. 


» 




» 


(16 Fcò&raw) . 


K.8. 


9. 


XZI 


1862. 


BeeU prof. Emilio 


(16 Giugno].. . 


K.8. 


\K 


XXIX 


1862. 


» 


» 




( 6 Luglio) . . . 


K.S. 


9. 


XLIV 


18^2. 


» 


» 




( 6 Ottobre) .. 


N.8. 


9. 


LVI 


1868. 


Targioni Touettl prof. 


A. (26 Gennaio),. 


N 8. 


10. 


25 


1863. 


Beelii prof. Emilio 


( 8 Febbraio) . 


N.fi. 


10. 


XI 


18*58. 


» 


» 




( 8 Jlfar«o;. . . . 


K.8. 


10. 


XLIIl 


1863. 


» 


» 




(15 ^pri/e;.... 


N.8. 


10. 


LVI II 


18*53. 


» 


» 




(IO Maggio). . . 


N.8. 


10. 


LXXVU 


1SG3. 


» 


» 




(14 Giugno). .. 


K.S. 


10. 


XCI 


1863. 


» 


» 




(12 Luglio)... 


N.8. 


10. 


evi 


1863. 


» 


» 




(23 Agosto) 


K.S. 


10. 


cxxv 


1864. 


» 


» 




(17 Gennaio .. 


K.S. 


11. 


19 


1864. 


» 


» 




(31 Gennaio}.. 


N.8 


11. 


XX 


1864. 


» 


» 




(14 Febbraio] . 


N.8. 


11. 


XXXV 


1864. 


» 


» 




(13 iV/arro) . . . 


K.S. 


11. 


XLVI 


1864. 


» 


» 




(10 ilpr<7e).... 


K.S. 


11. 


LVII 


1864. 


» 


» 




( 8 Maggio). . . 


N 8. 


11. 


LXXIII 


1864. 


» 


» 




(19 Giugno)... 


N.S. 


11. 


xc 


1864. 


» 


» 




(24 X?/5fZio) . . . 


K.S. 


11. 


xcvm 


18^4. 


> 


» 




(21 Agosto] 


K.S. 


11. 


cxvn 


1864. 


> 


> 




(25 Settembre). 


K 8. 


11. 


CXXIX 


1865. 


> 


» 




(12 Febbraio) . 


K.S. 


12. 


19 


1865. 


> 


» 




(25 Giugno)... 


K 8. 


12. 


XIII 


1865. 


> 


» 




{ 6 Agosto). . . . 


K.S. 


12. 


XXV 


1866. 


» 


» 




(21 Gennaio). . 


K. S. 


13. 


16 


1866. 


» 


» 




(18 Febbraio) . 


K.S. 


13. 


X 


1866. 


Stefanelli prof 


. Pietro 


( 8 Jlfarzo) ... 


K.S. 


13. 


XXIX 


1866. 


» 




» 


(15 i4im7c).... 


K.S. 


13. 


XLVIII 


1866. 


» 




» 


(10 Giugno\.. 


K.S. 


13. 


LXVU 


18Q6. 


» 




» 


( 2 Dicembre). 


N.S. 


13. 


LXXXVII 


1367. 


» 




» 


(10 Febbraio) . 


K.S. 


14. 


17 


1867. 


Dallas 


dott. Gustavo 


(24 Febbraio) . 


K.S. 


14. 


IX 


1867. 


» 


» 




( 7 ^/>ri7c)..... 


K.S. 


14. 


xxnr 


1867. 


» 


» 




(12 Maggio). . . 


K.S. 


14. 


XL 


1867. 


» 


» 




(16 Giugno)... 


N. S. 


14. 


LIV 


1867. 


» 


» 




(21 Luglio) ... 


K.S. 


14. 


LXXII 
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1867. 
1867. 
1867. 
1868. 
1868. 
1868. 



Ihilgras dott. Gustavo 



1868. 
1868. 
1868. 
1869. 
1869. 
1869. 
1869. 



» 
> 

» 
> 

» 
» 
» 

» 
» 



» 

» 
» 

» 



1870. 
1871. 
1872. 
1878. 
1874. 
1885. 
1885. 
1886. 
1887. 
1888. 
1890. 
1890. 
1891. 
1892. 
1895. 
1896. 
>i899. 



(Il Agosto).... N.s. 14. Lxxxvi 

(22 Settembre), N.s. 14. xcvi 

(22 Dicembre), n. s. 16. 16 

( 2 Febbraio) . n. 8. 16. ix 

( 1 Marzo)..., M.8. 15. xxvii 

( 5 Aprile)..,, n.s. 15. xlv 

(11 Maggio). . , N.s. 15. lxi 

(b Luglio).., N.8. 15. lxxvih 

( 9 Agosto) ... N.s. 15. xcv 

( 4 Ottobre)... n.s. 15. cxn 

(81 Gennaio)., n.s. 16. 19 

( 7 Marzo), ... N. s. 16. ix 

( 9 Maggio). .. v.s. 16. xxviii 

(13 Giugno)... n.s. 16. xliv 

( 8 Agosto), ... N. s. 16. lv 

022 Maggio). . . N. s. 16. 203 
(13 Agosto)..., IV. 1. 148 
» » (3 Marzo).,,. iv. 2. 3 

Balestrieri prof. Demetrio (80 Marzo) iv. 8. 266 

». » (17 Maggio). . . iv. 4. 12 

FraàétiÀ^i prof. Augusto [ 4 Gennaio). . iv. 8. lxi 

(13 Dicembre). iv. 8. cliv 
(19 Dicembre). iv. 9. xlvi 
(Il Dicembre), iv. 10. lxix 
(23 Dicembre), iv. 11. xlii 
( 5 Gennaio).. iv. 12. lviii 
( 7 Dicembre), iv. 13. xxi 
(13 Dicembre), iv. 14. lxiii 
(11 Dicembre). iv. 15. li 
( 6 Gennaio).. iv. 17. xlv 
(13 Dicembre), iv, 19. lxvii 
[ 5 Febbraio) . iv. 22. xviii 



FontanelU prof. Carlo 



» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

Caranna prof. Guelfo 

» » 

Ferrari prof. Prospero 
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§ 7. Elogi necrologici e cenni biografici 
degli Accademici, per ordine alfabe- 
tico dei loro cognomi. 

1899. Albizi (degrli) march. Vittorio. (25 Giugiw 

- Avv. Ippolito Pestellini) iv. 22, 168 

1898. Alfieri di Sostegno march. Carlo. (16 Geii- 

naia — Prof. Augusto Franchetti) iv. 20. XLyi 

1864. A miei prof. Giov. Battista. (17 Gennaio — 

Donati prof. Giov. Battista) N. s. 11. 44 

1901. Andreinlavv. Ippolito. (1 Dicembre — Prof. 

Augusto Franchetti) iv. 24. L 

1888. Andrencci aw. Ferdinando. (28 Dicembre 

— Prof. Carlo Fontanelli) iv. 11. xxxvr 

1885. Arrirabene conte Giovanni, (l Marzo — 

Dott. Aurelio Gotti) iv. 8. 87 

1^96. BarozzuoU avv. Augusto. (18 Dicembre — 

March. Luigi Ridolfi) , iv. 19. XL 

1894. Bardi Serzelll conte Ferdinando. [4 Feb- 
braio — March. Luigi Ridolfi) iv. 17. vi 

1886. Barellai prof. Giuseppe. (13 Dicembre — 

Prof. Carlo Fontanelli) iv. 8. cl 

1869, Baroni Gaetano. (81 Gennaio — Prof. Fi- 
lippo Parlatore) n. 8. 16. 157 

1900. Bastoni conte Pietro. (14 Gennaio — Prof. 

Augusto Franchetti) iv. 22. xnx 

1901. Beclii prof. Emilio. (13 Gennaio — Prof. 

Augusto Franchetti) iv. 23. lxxxiii 

1861. Benso di Carour conte Cammillo. (6 Ot- 
tobre) — Ab. Rafifaello Lambruschini) .... n. 8. 8. 829 
— Bertolini Carrega march. Andrea. (V. Car- 
rega Bertolini). 

1885. Bianelii comm. Celestino. (18 Dicembre — 

Prof. Carlo Fontanelli) iv. 8. Cli 

1906. Bombioci-Porta prof. Luigi. (22 Novembre 

— Prof. Augusto Franchetti) iv. 26. Lxxviir: 

1868. Brown Roberto. (26 Dicembre — Prof. Fi- 
lippo Parlatore) N. s. 6. 37 
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1898. Buonazia prof. Girolamo. (16 Gennaio) — 

Prof. Augusto Franchetti) iv. 20. zxxv 

1898. Busacca comm. Baffaello. (5 Febbraio ^ 

March. Luigi Eidolfi) iv. 16. vili 

1894. — (14 Geriìiaio^ — Prof. Augusto Fran- 
chetti) IV. 16. XLI 

1861. Calamandrei dott. Carlo. (8 Febbraio — 

Prof. Adolfo Targioni Tozzetti) N. 8. 8. 42 

1867. Calandrini prof. Filippo. (22 Dicembre — 

Prof. Adolfo Targioni Tozzetti) N. 8. 16. 36 

1887. Cantoni prof. Gaetano. (11 Dicembre — 

Prof. Vittorio Alpe) iv. 10. 281 

1869. Capei prof. Pietro. (31 Gemiaio — Avv. 

Marco Tabarrini) N. s. 16. 83 

1872. Carina prof. Dino. (22 Dicembre — Comm. 

Ermolao Rubieri] iv. 2. 285 

1897. Carrega Bertolini march. Andrea Principe 
di Lucedio. (16 Maggio — Prof. Adolfo 

Targioni Tozzetti) iv. 20. xiv 

1898. — (16 Gennaio — Prof. Augusto Fran- 

chetti) IV. 20. xxxix 

1898. Carnei prof Teodoro. (11 Dicembre — Prof. 

Augusto Franchetti) iv. 21. LXii 

1861. Caganti prof. Damiano. (3 Febbraio — Prof. 

Adolfo Targioni Tozzetti) N. s. 8. 46 

1891. Caselli prof Giovanni. (13 Dicembre — Prof. 

Augusto Franchetti) iv. 14. XLVi 

1891. Castagnola comm. Stefano. (13 Dicembre — 

Prof. Augusto Franchetti) iv, 14, XL 

19C0. CaTerni ab. Raffaello. (4 Febbraio — Conte 

Guglielmo De Cambray Digny) iv. 23, iv 

1900. (13 Gennaio — Prof. Augusto Fran- 
chetti) • IV. 23. Lxxii 

— Cavour (di) Benso conte Cammillo. (V. Benso 

di Cavour). 
1859. Collacctaioni Anton Giuseppe. (25 Gennaio 

— SalvagQoli Marchetti dott. Antonio) ... N. s. 6. xxviii 
1896. Coppi avv. Ettore. (13 Dicembre — Prof. 

Augusto Franchetti) IV. 19. XLVii 
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1888. Correnti cotnm. Cesare. (23 Dicembre — 

Prof. Carlo Fontanelli) iv. 11. xxxix 

1891. Corsi avv. Tommaso. (6 Aprile — March. 

Luigi Ridolfi) IV. 14. XIII 

1891. — (13 Dicembre — Prof. Augusto Fran- 

chetti) IV. 14. xxxvr 

1857. Cozii prof. Andrea. (27 Dicembre — Prof. 

Adolfo Targioni Tozzetti) N. s. 5. 81 

1888. Dallas dott. Gustavo. (23 Dicembre — Prof. 

Carlo Fontanelli) rv. 11. xxxv 

— De Cambray Digny conte Tommaso. (V. Di- 
gny De Cambray). 

1892. Della Fonte prof. Luigi. (11 Dicembre — 

Prof. Augusto Franchetti) iv. 15. xxxiii 

1908. Derineenzi senat. Giuseppe. (22 Novembre) 

— Prof. Augusto Franchetti) iv. 26. lxxiii 

1891. Digny De Cambray conte Tommaso. (13 

Gennaio — Prof. Augusto Franchetti). ... iv. 23. xci 

— Farinoia Gentile. (V. Gentile Parinola). 
3859. Fiaschi Domenico. (26 Dicembre — Aw. 

Marco Tabarrini) N. s. 6. 5S 

— Firidoifl«Ricasoli barone Giovanni. (V. Ri- 
casoli-Firidolfi). 

1890. Fontanelli prof. Carlo. (22 Giugno — Mar- 
chese Luigi Ridolfi) IV. 13. XV 

1S90. — (7 Dicembre — Prof. Augusto Fran- 
chetti) . . IV. 13. xxr 

1896. Francolini prof. Felice. (12 Gennaio — 

March. Luigi Ridolfi) iv. 19. vii 

1896. — (18 Dicembre — Prof. Augusto Fran- 
chetti) IV. 19. XLir 

1885. Gasbarri dott. Giuseppe. (18 Dicembre — 

Prof. Carlo Fontanelli) rv. 8. cxux 

1894. Genala prof. Francesco. (14 Gennaio — 

Prof. Augusto Franchetti) iv. 16. xxxiv 

1S61. Gentile Farinoia march. Francesco Maria. 

(3 Febbraio — Comm. XJbaldino Peru7zi) . N. s. 8. 26 

1898. Gentile Farinoia march. Paolo. (16 Gen- 
naio — Prof. Augusto Franchetti) iv. 20. xlu 
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1901. Glaeomelli prof. Leopoldo. (13 Gennaio — 

Prof. Augusto Franchetti) iv. 23. Lxxxv 

1890. Goti prof. Gilberto. (5 Gennaio — Prof. 

Carlo Fontanelli) iv. 12. xxxix 

1890. Gnariol conte Giovanni. (5 Gennaio — 

Prof. Carlo Fontanelli). IV. 12. XL 

1886. Guieciardinl conte Piero. (19 Dicembre — 

Prof. Carlo Fontanelli) iv. 9. XL 

1873. Lambrnschlnl comm. Raffaello. (18 Maggio 

— March. Luigi Ridolfi) iv, 3. xii 

1894. Landl cav. Emilio. (4 Febbraio — March. 

Luigi Ridolfi) IV. 7. vili 

1892. Lawlej cav. Francesco. (Il Dicembre — 

Prof. Augusto Franchetti) iv. 15. xxxv 

1891. Magliani comm. Agostino. (18 Dicembre — 

Prof. Augusto Franchetti) iv. 14. xliv 

1892. Malfatti prof. Bartolommeo. (11 Dicembre 

— Prof. Augusto Franchetti) iv. 16. xxviii 

1858. Manteri prof. Vincenzo. (26 Dicembre — 

Avv. Marco Tabarrini) N. 8. 6. 62 

1894. Marconi prof. Francesco. (14 Gennaio — 

Prof. Augusto Franchetti) iv. 16. xl 

1901. Marinelli prof. Giovanni. (13 Gennaio — 

Prof. Augusto Franchetti) iv. 28. Lxxvii 

1888. Michelacci prof. Augusto. (23 Dicembre — 

Prof. Carlo Fontanelli) iv. 11 . xxxvii 

1886. Minghetti comm. Marco. (19 Dicembre — 

Prof. Carlo Fontanelli) iv. 9. xliii 

1892. Minacci avv. Tommaso. [11 Dicembre — 

Prof. Augusto Franchetti) iv. 15. xxxi 

1888. Morandini comm. Giovanni. (23 Dicembre 

— Prof. Carlo Fohtanelli) , iv. 11. xxxix 

1885. Morpiirgo avv. Emilio. (13 Dicembre — 

Prof. Carlo Fontanelli) iv. 8. cxlviu 

1854. Mnnicctai ing. Pietro. (31 Dicembre — Ab. 

Raffaello Lambruschini) N. s. 2. 41 

1857. Nesti prof. Filippo. (4 Gennaio — Comm. 

TJbaldino Peruzzi) , N.B. 4. 34 
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1886. Nobili dott. Ferdinando. (19 Dicembre — 

Prof. Carlo Fontanelli) iv. 9. lxi 

1901. Nobili avv. Niccolò. (13 Gennaio — Prof. 

Augusto Franchetti) iv. 23. Lxxxviir 

1887. Pagni prof. Giuseppe. (11 Dicembre — Prof. 

Carlo Fontanelli) iv. 10. nx 

1868. Passerini prof. Carlo. (26 Dicembre — Avv. 

Marco Tabarrini) N. s. 6. 59 

1896. Perl comm. Carlo. (12 Gennaio — March. 

Luigi Eidolfi) IV. 19. VII 

1896. — (13 Dicembre — Prof. Augusto Fran- 
chetti) IV. 19. XLIV 

1891. Pemzzl comm. Ubaldino. (13 Dicembre — 

Prof. Augusto Franchetti) iv. 14. xxviil 

1860. Plcelnetti ing. Giovanni. (8 Gennaio — 

Comm. Ermolao Rubieri) N. s. 7. 28 

1863. Pini prof. Napoleone. (20 Settembre — 

Comm. Celso Marzucchi) N. s. 10. 470 

1890. Poggi comm. Eniico. (2 Marzo — March. 

Luigi Ridolfi) IV. 13. VI 

1890. — (7 Dicembre — Prof. Augusto Fran- 
chetti) IV. 13. XXV 

1895. (7 Luglio — Cav. Pietro Procacci). . . iv. 18. 137 

1901. Poygi arch. Giuseppe. (2 Giugno — March. 

Piero Bargagli) iv. 24. 189 

1901. — (1 Dicembre — Prof. Augusto Fran- 
chetti) IV. 24. XLIT 

1901. Poggi avv. Giuseppe. [13 Gennaio — Prof. 

Augusto Franchetti) , iv. 23. Lxxxvir 

1883. Protonotarl prof. Francesco. (23 Dicembre 

— Prof. Carlo Fontanelli) iv. 11. xxxviii 

1873. Pnceinottl prof. Francesco. (2 Marzo — 

Prof. Carlo Burci) iv. 8. 45 

1901. Bicasoli-Flridolfl barone Giovanni. (1 Di- 
cembre — Prof. Augusto Franchetti) iv. 24. xlvi 

1901. — (1 Dicembre — Comm. Aurelio Gotti). iv. 24. 237 

1866. Ridolfl march. Cosimo. (21 Gennaio — Ab. 

Raffaello Lambruschini) n. s. 13. 27 
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1902. Ridolfl march. Niccolò. (30 Novembre — 

Prof. Augusto Franchetti) iv. 26. XLix 

1858. Serristori conte Luigi. (26 Dicembre — 

Aw. Marco Tabarrini) N.B. 6. 46 

— Serzelll Bardi conte Ferdinando. (V. Bardi 
Serzelli). 

1863. Sereri prof. Flaminio. (26 Gennaio — Prof. 

Francesco Bonaini) N. s. 10. 40 

— Sostegno (di) Alfieri march. Carlo. (V. Al- 
fieri di Sostegno). 

1895. Stadiati prof. Cesare. (6 Gennaio — Prof. 

Augusto Franchetti) tv. 17. xxi 

1898. Tabarrini avv. Marco. (16 Gennmo — Conte 

Guglielmo De Cambray Digny) iv. 20. xviil 

1898. — (16 Gennaio — Prof. Augusto Fran- 
chetti) IV. 20. Liv 

1898. — (11 Dicembre — Pi*of. Augusto Fran- 
chetti) IV. 21. LXI 

1861. Taddei prof. Giovacchino. (3 Febbraio — 

Prof. Adolfo Targioni Tozzetti) K. s. 8. 51 

1890. Tafani prof. Alessandro. (7 Dicembre — 

Prof. Augusto Franchetti) iv. 13. xxxv 

1902. Targioni Tozzetti prof. Adolfo. (30 Novem- 

bre — Prof. Augusto Franchetti) iv. 26. m 

1857. Targioni Tozzetti prof. Antonio. (27 i)i- 

cembre — Prof, Filippo Parlatore) N. s. 5. 56 

1858. Tartini cav. Ferdinando. (26 Dicembre — 

Aw. Marco Tabarrini) K. s. 6. 52 

1891. Toseanelli cav. Giuseppe. (13 Dicembre — 

Prof. Augusto Franchetti) iv. 14. XLni 

1865. Turchini Lorenzo. (12 Febbraio — Prof. 

Girolamo Buonazia) N. 8. 12. 27 

1901. Tannnecini prof. Vannuccio. (1 Dicembre — 

Prof. Augusto Franchetti) iv. 24. XLVU 

1864. Tieussenx Giampietro. (17 Gennaio — Ab. 

Raffaello Lambruschini) N. s. 11. 28 



It 
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§ 8. « Cenni necrologici e biografici 
di Economisti non accademici ». 

1889. Brìgrlit John. (2 Giugno — Prof. Riccardo 

Dalla Volta) iv. 12. 267 

:1900. Ferrara prof. Francesco. (4 Febbraio — 

Conte Guglielmo De Cambray Digny) iv. 23. iv 

1896. Say Leone. (8 Maggio — March. Luigi Ri- 

dolfi) IV. 19. XXIX 

1896, Simon Giulio. (14 Giugno — March. Luigi 

Ridolfi) IV. 19. XXXI 

SEZIONE III. 



§ Unico. Conferenze e Disctissioni tenute 
dall'Accademia intomo a varii argomenti 
e quesiti, 

1856. Dlsenssione intomo alla malattia delle viti. 

(22 e 29 Aprile) x. s. 2/ J^^'^^. 

Quesiti preparati per detta discussione e 
relative conclusioni di una Commissione a 

ciò delegata x. s. 2. 331 

Ridolfl march. Cosimo. Parole dette aprendo 

la discussione x. s. 2. 329 

1871. CONFEREXZE sulla colonia parziai-ia : 
Ridolfl march. Luigi. Preliminari alle me- 

Hesime. (15 Agosto) iv. 1. 215 

Quesiti e considerazioni relative..,.. iv. 1. 219 

1.» Conferenza. (27 Agosto) iv. 1. 2G1 

1872. Ridolfl march. Luigi. Proposte di soluzione 

ai quesiti nuovamente preparati iv. 2. 401 

2.* Conferenza. (26 Maggio] iv. 2. 349 

S.'^ » ( 9 Giugno) iv. 2. 409 

4.^ > (indetto) IV. 3.273 

S.*^ » {^^ detto] IV. 3.305 
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1872. Conferenze sulla rappresentanza propor- 
zionale : 

1.* Conferenza. (29 Giugno) iv. 2. 99 

2.* » (Odetto) IV. 2.212 

1873. 8.* » (4 Maggio) iv. 3. 115 

1874. Conferenze sui provvedimenti per atte- 
nuare gli inconvenienti e i danni del corso 
forzato dei Biglietti di Banca. (11 e 18 

Gennaio) * iv. 5. j ina 

1875. Conferenze sulla perequazione della im- 
posta fondiaria : 

Quesiti proposti per le medesime iv. 5. 81 

1.* Conferenza. ( 8 Settembre) iv. 5. 35 

2.* » (19 detto) IV. 5. 89 

3.» » (26 detto) iv. 6. 183 

1877. Conferenze intorno al progetto per una 
legge forestale: 

1.* Conferenza. (13 Maggio) iv. 6. 1 

2."^ > {Odetto) IV. 6. 93 

3.* » (27 detto) iv. 6. 157 

4.* > (Ridetto) IV. 6.250 

5.*^ > (10 Giugno) iv. 6. 803 

1878. Conferenze intorno alla abolizione par- 
ziale della tassa sul macinato : 

1.*^ Conferenza. (23 Giugno) iv. 7. 22 

2.» » (30 detto) IV. 7. 77 

1885. Discussione intorno al commercio delle 
derrate alimentari in relazione con le con- 
dizioni del loro trasporto sulle strade fer- 
rate. (22 Febbraio) iv. 8. 59 



1885, Discussione sulla Questione agraria pro- 
posta dal socio avv. Ferdinando Nobili. 
(14 Giugno e 13 Settembre) iv. 8. 



S301 
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1886. Conferenze intomo alla proposta di un 
privilegio da concedersi al sovventore di 
danaro per miglioramenti agrarii. (^'^ Marzo 
e 11 Aprile) iv. 9.)|^ 

1899. Discussione sulla relazione tra capitale e 

lavoro. (12 e 26 4pre7c) iv. 19.|J][^ 

1902. Biscnssione intorno al rinnuovamento dei 

Trattati di commercio. (8 Giugno)., iv. 25. 383 

Quesiti proposti per la medesima iv. 25. lxxxvi 



Fine della Parte I.* 



PARTE SECONDA 



LEZIONI ACCADEMICHE 
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DIVISIONE PRIMA 

SOIBNZB PISIOHB ■ NATURALI 



SEZIONE I. 

FISICA. 

§ 1. Meteorologia. Metodi di osservazione e 
strumenti. Ripari contro le brine- La gran- 
dine e gli spari per combatterla* Altre 
meteore* 

1854. AntODelli prof. Giovanni. Sopra un nuovo 
genere di osservazioni meteorologiche. — 

Nota. (8 Gemuzio) n. s. 1. 877 

1855. — e Beehi prof. Emilio. Bapporto intomo 
ai termometrografi del sig. Giustino Paggi. 

(6 Agosto) N. 8. 2. 50& 

1862. Strambio dott. Gaetano. Lettera colla quale 
invia il Rapporto-programma approvato dal 
E. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed 
arti, per la fondazione di una Società me- 
teorologica. (1 Luglio) N. 8. 10. XII 

1898. Passerini conte Napoleone. Di un nuovo 
drosometro. Determinazioni drosometriche 
eseguite durante Tanno 1897. (3 Aprile),., iv. 21. 32& 
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Gol&relli prof. Innocenzo. Brevi cenni so- 
pra alcune modificazioni introdotte nell'a- 
nemometro di Combes. (5 Gingilo) iv. 21. 165 

1899. Passerini conte Napoleone. Su di un psi- 
crometro portatile (psicrometro fionda). (16 
Gennaio) iv. 22. 41 

1902. Marangoni prof. Carlo. Sul nefoscopio a 
prospettiva e sul presagio dei temporali. 
(4 Maggio) iv. 25. 141 



1874. Pestellini avv. Ippolito. Sull'uso delle nubi 

artificiali a difesa delle brinate. ( 17 Maggio) iv. 4. 36 

1900. Marangoni prof. Carlo. La difesa contro le 

brine primaverili. (18 Marzo) iv. 23. 49 

1900. — Gli spari contro la brina e la neve. 

(27 Gennaio) iv. 24. 22 

1901. Pestellini aw. Ippolito. Note ed osserva- 
zioni sulla brinata della notte del 19 A- 

prile 1931. (6 Maggio) ' . . iv. 24. 172 



1899. Carerni prof, priore Raffaello. Deirorigine 
della grandine e delle percosse di lei. (16 
Aprite) IV. 22. 138 

1899. Marangoni prof. Carlo. Fantasie sulla gran- 
dine. (7 Maggio) iv. 22. 126 

1902. — Sommoglaciali, o imoglaciali ? (6 Gen- 
naio) IV. 25. 38 



1899. Marangoni prof. Carlo. Sui mezzi per com- 
battere la grandine. (5 Febbraio) iv. 22. 1 

1899. — Brano di lettera del signor Alberto 
Stiger, comunicato all'Accademia a com- 
plemento della conferenza sui mezzi per 
combattere la grandine. (5 Marzo), iv. 22. 19 

1899. — Quanto costa il Wetterschiessen ? (cioè 

lo sparare contro i temporali). (7 Maggio). iv, 22. 130 
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1899. Marangoni prof. Carlo. Eisultati degli spari 
contro la grandine nel 1899 al primo Con- 
gresso di Casalmonferrato. (8 Dicembre) . . iv. 22. 357 



1856. Gnppari prof. Pietro. Del quadruplice tem- 
porale di Messina. Breve cenno. (1 Marzo) N.s. 3. 171 

1901. Passerini conte Napoleone. Sopra la pioggia 
melmosa (pioggia di sangue) caduta in Fi- 
renze la sera del 10 Marzo 1901, con una 
lettera del prof. Giovanni D'Achiardi. (13 
Aprile) iv. 24. 187 

§ 2. Applicazioni diverse delle scienze fisi- 
che. Macchine d'uso scientifico. Strumenti 
fisici in servizio delV agricoltura. 

1854. Forti dott. Angiolo. Intorno ad un oculare 
Galileiano acromatico a due lenti. (Estratto). 

(5 Febbraio) N.s. 1. 483 

1855. Turchini Lorenzo. Sopra due elettro-cala- 
mite a rocchetto di gran dimensione, ese- 
guite sul sistema del prof. Cocchi delle 

Scuole Pie. (14 Gennaio) n. s. 2. 64 

1861. Bonelli G. Di un mezzo per spingere e far 
percorrere qualsiasi distanza con grandis- 
sima velocità ad un dato peso, mediante 
razione diretta dell' elettricità. Comunica- 
zione. (30 Dicembre) n. s. 9. 68 

1863. Barsanti Eugenio e Matteueci Felice. Rap- 
porto riguardante alcuni nuovi esperimenti 
intomo al modo di impiegare come forza 
motrice la combinazione detonante del gas 
ossigeno col gas idrogeno, da incendiarsi 
per mezzo di scintilla elettrica N. s. 10. cxxxn 

1898. Golfàrelli prof. Innocenzo. La suoneria del 
H. G. B. Embriaco domenicano nella storia 
della misurazione del tempo. (7 Agosto)... IV. 21. 287 
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1896. Marangoni prof. Carlo. Ricerca delle larve 
minatrici nelle piante per mezzo dei ragg^ X 
di Rontgen. (3 Maggio) iv. 19. 191 

1898. PaMerini conte Napoleone. Su di un nuovo 

ebulliometro. (3 Aprile) iv. 21. 149 

1901. Graui prof. Vittorio. Importanza del senso 
dell'olfatto in varie industrie agricole e 
presentazione del suo olfattometro. (3 Feb- 
braio) IV. 24. 41 



1888. Caselli prof. Giovanni. Bi alcune appli- 
cazioni della elettricità alla agricoltura. 
{e Maggio) iv. 11. 347 

SEZIONE II. 
CHIMICA ORGANICA ED INORGANICA. 

§ 1. Chimica generale. 

1861. Bechi prof. Emilio. Analisi delle acque del 

padule di Scarlino. (Il Agosto) N. s. 9. 284 

1868. — Lavori eseguiti nel laboratorio di chi- 
mica del E. Istituto Tecnico di Firenze. 

(8 Marzo) n. s. 10. 20L 

1871. Scttini prof. Fausto. Azione dell'acqua sul 
solfuro di carbonio alla temperatura ordi- 
naria : solubilità del solfuro carbonico nel- 
l'acqua. (16 Loglio) IV. 1. 89- 

§ 2. Analisi delle terre. 

1862. Seattni prof. Fausto. Analisi della terra col- 
tivabile del prato e del bosco delle Cascine 

presso Firenze. — Nota. (11 Maggio) n. s. 9. 9^ 

1898. -— * Efflorescenze calcaree caratteristiche 

delle terre coltivate. (6 Giugno) iv. 21. 841 
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1899. Passerini conte Napoleone. Sopra la com- 
posizione dei calcari alberesi delle colline 
del fiorentino. (15 Gennaio) iv. 22. 44 

1899. Martelli prof. Domenico. Natura mineralo- 
gica e composizione chimica della sabbia 
silicea di Tripalle presso Fauglia. (15 Gen- 
naio) IV. 22. 28 

1899. Il carbonato di calcio contenuto in 

alcune terre della Provincia di Pisa. (5 

Marzo) IV. 22. 27 

1903. Passerini conte Napoleone. Contributo allo 
studio della composizione chimica delle 
roccie della Toscana. — Seconda nota. Le 
sabbie gialle, volgarmente « tufi ». — Ili- 
cerche. (21 Giugno) iv. 26. 806 

§ 3. Esame chimico di alcuni prodotti 
organici a vantaggio dell' agricoltura. 

1862. Gnerri prof. Luigi. Dei saggi analitici di 

frutti di cereali. (6 Luglio) n. s. 9. 278 

1862. Stefanelli prof. Pietro. Intorno all'analisi 
chimica di quaranta qualità di legumi in- 
viate alla Esposizione internazionale di 
Londra del 1862. (6 Luglio) n. s. 9. 269 

1867. — Sulla composizione chimica dei le- 
gumi. Seconda memoria. (11 Agosto) N. s. 14. 112 

1902. Passerini conte Napoleone. Sopra la ric- 
chezza in azoto dei semi di lupino che si 
usano come concime. Nota. (1 Giugno) ... iv. 25. 381 



1897. Bestini prof. Fausto e Catani dott. Ghe- 
rardo. Sulla composizione chimica della 
canapa. — Bicerche e osservazioni. (16 

Maggio) IV. 20. 221 

1898. — Sulla composizione chimica della ca- 
napa. — Bicerche e osservazioni. — Se- 
conda memoria. (5 G^eu^no) IV. 21. 181 
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1888. Sestini prof. Fausto. Della composizione 
chimica dei cardi per la lana [Dipsacus 
fullonum). (8 Gennaio) iv. 11. 86 

1892. Beclii prof. Emilio. Sopra alcune esperienze 
e ricerche intorno all' Eriodendron an- 
fractuosum ; pianta malvacea dell'India. 
(6 Giugno) iv. 16. 278 

1894. — Sopra un vino, di oltre venti anni, ap- 
partenente al signor Rodolfo Shneiderff. 
(8 Luglio) IV. 17. 80 

1898. Passerini conte Napoleone. Sulla composi- 
zione dei rami, che colla potatura si aspor- 
tano dal pesco. (6 Febbraio) iv. 21. 40 

1899. lEartelli prof. Domenico. Sulla composi- 
zione chimica del « Vino di Palma >. (16 

Aprile) IV. 22. 147 



1871. Sestini prof. Fausto. Ricerche sulle panelle 

del seme di ricino. (16 Luglio) iv. 1. 44 

1900. Martelli prof. Domenico. Sui residui dei 
fondacci delle cisterne da olio di Calabria. 
(4. Febbraio) iv. 23. 42 



1869. Stefanelli prof. Pietro. Nuove ricerche in- 
torno ai mezzi valevoli a facilmente sve- 
lare alcune impurità negli olj d'oliva e di 
mandorle dolci del Commercio. (7 Maggio), N. s. 16. 62 

1886. Bechi prof. Emilio. Sul metodo per ricono- 
scere l'olio di cotone nelle miscele con altri 
oli. — Prima comunicazione. (4 Luglio) . . iv. 9. 216 

1886. — Sul metodo per riconoscere Folio di co- 
tone nelle miscele con altri oli. — Seconda 
comunicazione. (L ^^o«^o) iv. 9. 268 

1886. — e Papasogli prof. Giorgio. Intorno alla 
composizione dell'olio di cotone, e intorno 
ad alcuni studi sulle foglie dell'olivo. (6 
Settembre) iv. 9. 262 



— 171 — 



Anni Materie ^r , ^^^^^ . 

Volume e Pagina 



1888. Beclii prof. Emilio. Intorno all'olio di co- 
tone, (S Aprile) IV. 11. 338 

1890. — Sulla reazione che dà Folio di cotone, 

mischiato con altri olii. (2 Marzo) iv. 13. 76 



1888. Passerini conte Napoleone. Ricerche chi- 
miche sulla cenere di coke e uso che po- 
trebbe farsene in agricoltura. (6 Febbraio), iv. 11, 286 

1901. — Sopra la composizione dei residui de- 
gli stracci di lana trattati cogli acidi. (13 
Aprile) IV. 24. 164 

SEZIONE III. 

FISIOLOGIA VEGETAJ.E. 

§ 1. Germogliamento dei semi. 

1853. Ridolfl march. Cosimo. Nota intorno al ger- 
mogliamento di alcuni semi di frumento 
estratto da una mummia. (4 Settembre)., n. s. 1. 195 

§ 2. Nutrizione delle piante dalle radici. 

1858. PoUacci Egidio. Sulla facoltà assorbente 
della terra arabile, e sul modo d'agire delle 
radici delle piante a contatto dei materiali 
inorganici del suolo. (3 Ottobre) n. s. 6. 414 

1861. — Sull'ascensione e discensione delle so- 
stanze solubili contenute nel suolo. — (E- 
stratto) N.s. 8. 442 

1899. Sestini prof. Fausto. Azione caolinizzante 
delle radici sui feldspati del terreno. (26 
Giugno) iv. 22. 194 
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§ 3. Funzioni vegetative» 
Relazioni loro coli' ordine universale. 

1800. Cappari prof. Pietro. Intorno alle leggi fon- 
damentali della general circolazione della 
materia organica, ed alla loro applicazione 
all' alimentamento dei vegetali. (9 Set- 
tembre) N. 8. 7. 146 

1863. Beebi prof. Emilio. Sopra i materiali or- 
ganici e inorganici, che si sviluppano nelle 
piante che hanno vegetato alla luce diretta, 

o alla luce diffusa. — Nota. (26 Luglio) . K. s. 10. 467 

1864. Cantoni prof. Gaetano. Sunto di una me- 
moria in risposta alle Considerazioni cri- 
tiche del prof. Pellegrino Bertini intomo 
i suoi nuovi principii di fisiologia vegetale. 

{^i Gennaio) n.s. 11. 117 

1900. Passerini conte Napoleone. Sulle cause che 
rendono le piante coltivate, oggi più che in 
passato, soggette ai danni dei parassiti. (4 
Febbraio) iv. 23. 1 

§ 4. Influenza di agenti esteriori 
sulla vegetazione. 

1863. Campani prof. Giovanni. Lettera al Presi- 
dente dell' Accademia intorno alle espe- 
rìenze da lui eseguite sopra il potere as- 
sorbente dei ramoscelli e della foglia del 
gelso in contatto delle soluzioni dei solfiti 
e iposolfiti alcalini. (28 Luglio) N. s. 10. cxxvi 

SEZIONE IV. 

BOTANICA. 

§ 1. Botanica generale e raccolte botaniche. 

1871. Stefanelli prof. Pietro. Nuove indagini in- 
tomo alle comuni ortiche ed alle foglie au- 
tunnali di varie piante arboree. (16 Luglio), iv. 1. 47 
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1886. Carnei prof. Teodoro. Sullo stato presente 
delle nostre cognizioni sulla flora d'Italia. 
(6 Settembre) iv. 8. 437 

1890. Dei nomi volgari delle piante. (2 Feb- 
braio) IV. 13. 1 

SEZIONE V. 

ZOOLOGIA. 

§ 1. Storia naturale di varie specie di animali. 

1873. lEarchl prof. Pietro. I Lofobranchi. (26 

Maggio) iv. 3. 247 

1888. Borgagli march. Piero. Eicerche sulle re- 
lazioni più caratteristiche tra gli insetti e 
le piante. (8 Gennaio) iv. 11. 67 

1893. Caverai prof. ab. Raffaello. Degli organi e 

delle funzioni della ruminazione. (9 Luglio) iv. 16. 173 

§ 2. Stìmttura di varie fibre 
e prodotti animali. 

1856. Targionl Tozzetti prof. Adolfo. Nota sulla 
struttura della fibra sericea di alcuni in- 
setti allevati come bachi da seta, e di 
altri lepidotteri e imenotteri salvatici. (1 
Giugno) N. s. 3. 246 

1871. Marchi prof. Pietro. Delle apparenze mi- 
croscopiche delle lane e dei peli di altri 
mammiferi. (16 Luglio) iv. 1. 107 

§ 3. Insetti nocivi a vaine piante coltivate 
e parassiti di altre spontanee (1). 

1866. Passerini prof. Carlo. Notizie entomolo- 
giche, ed istoria di un insetto del genere 



(1) Qn) si dà luogo a nozioni di carattere scientifloo ; rilasciando ad altra sede (Di vis. IH 
^z. m) quanto riguarda i ripari ai danni ohe dagli intetti sono arrecati alle onltore. 
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Lixus, che vive nei fusti dell' Heracleum 
Flavesceiis, del suo parasito, e del para- 
sito di questo. (10 Febbraio) N. s. 3. 142 

1866. Tarpioni Tojszetti prof. Adolfo. Come certe 
cocciniglie sieno cagione di alcune melate 
delle piante, e di alcune ruggini; e come 
la cocciniglia del fico dia in abbondanza 
una specie di cera. (18 Marzo) n, s. 13. 1 15 

1899. Dei Guercio prof. Giacomo. Contribuzione 
allo studio delle forme e della biologia 
della Fleotripide dell'olivo (Phleothrips 
oleae-Costa-Targioni), e sopra alcune nuove 
soluzioni di solfuro di carbonio e nicotina 
come insetticidi. (6 Febbraio) iv. 22. 50 

1902. Peglion dott. Vittorio. Malattia del Cy- 
clamen cagionata da Heterodera radici- 
cola. (1 Giugno) iv. 26. 201 

SEZIONE VI. 

GEOLOGIA E GEOGRAFIA. 

§ 1. Carta geologica d'Italia. Geologia to- 
scarta. Nozioni paleontologiche d'interesse 
agrario. 

1893. De Stefani prof. Carlo. La carta geologica 

d' Italia e lo Stato. (9 Luglio) iv. 16. 185 



1863. Savi prof. Paolo. De' sollevamenti avvenuti 
nel suolo della Toscana, posteriormente alla 
deposizione del terreno pliocenico, ai quali 
sembra debbasi attribuire Inattuale confi- 
gurazione della sua superficie. (23 Agosto), n. s. 10. 432 

1873. Dalgas dott. Gustavo. Sul gran ghiacciaio 

della Toscana. (25 Maggio) iv. 3. 24^ 
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1890. D* Ancona prof. Cesare. Gli antenati della 

vite vinifera. (22 Giugno) iv. 13. 263 

1894. Storia genealogica del cavallo, (6 

Maggio) iv. 17. 94 

§ 2. Formazioni ed analisi di minerali. 

1856. Bechi prof. Emilio. Sulla quantità di ar- 
gento che si trova nei minerali della To- 
scana. (10 Febbraio) n. s. 3. 1B2 

1862. Sulla formazione dell'ammoniaca nel- 
l'arrostitura dei minerali, e sulla quantità 
dell'azoto che si trova nelle diverse roccie 
della Toscana. (5 Ottobre) n. s. 10. 230 

1891. De Stefani prof. Carlo. Sul fosfato di calce 

della Sardegna. (5 Luglio) iv. 14. 222 

§ 3. Combustibili fossili della Toscana. 

18B5. Manieri prof. Vincenzo. Eapporto sopra i 
diversi campioni di roccie e combustibili 
fossili della Provincia Senese. (16 Set- 
tembre) N. s. 2. 614 

1856. Casanti prof. Damiano. Lettera intomo alla 
sostanza combustibile (materia resinosa, o 
resino-bituminosa) inviata dal Val d'Arno 
dall'ab. Lambruschini N. s. 3. xxix 

1837. De Stefani prof. Carlo. Sulle ligniti della 

Valle del Serchio. (9 Gennaio) iv, 10. 239 

1891. Un nuovo deposito carbonifero nel 

Monte Pisano. (1 Marzo) iv. 14. 34 

1901. Grattaroia prof. Giuseppe. Prime note sulla 

lignite del Valdarno. (3 Febbraio) iv. 24. 65 

§ 4. Geogenia di alcune pianure toscane. 

1656. Sari prof. Paolo. Studi geologico-agricoli 

sulla pianura Pisana. (13 Febbraio) n. s. 3. 57 



— 176 



^^^'^ ^^^^^^= VohJel%agina 



§ 5. Idrologia toscana. Acque sorgive, 

1856. Poggi ing. Giuseppe. Delle condizioni di 
Firenze rispetto alle sue acque potabili. (7 
Settembre) n.s. 4. 60 

1862. Francolini prof. Felice. Delle acque pota- 
bili. (19 Gennaio) n. s. 9. 20 

1887. Passerini conte Napoleone. Sulle acque di 
pozzo di Firenze ed in particolare sull^acqua 
potabile municipale. (3 Luglio) iv» 10. 117 

1891. De Stefani prof. Carlo. I terreni e le acque 

del bacino di Firenze. (7 Giugno) iv, 14. 155 

1892. — Osservazioni generali sulle sorgenti di 

Toscana. (3 Gennaio) iv. 16. 1 

1894. —^ Sulle acque potabili per Firenze. (7 

Febbraio) iv. 16, 261 

1900. — Le sorgenti delle Valli del Terzolle 

e del Mugnone. (13 Maggio) iv. 23. 312 
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ARTI SeiBNTIPICHB BD INDUSTRIALI 



SEZIONE I. 

ARTE dell' ingegnere. 

§ 1. Studi e libri professionali. 

1859. Francolini ing. Felice. Suir ordinamento 

degli studi per Tingegnere. (5 Giugno) ... N. s. 6. 168 

1862. Presentazione del Manuale di idrodi- 
namica deiring. Francesco Colombani. (16 
Febbraio) N.s. 9. 43 

§ 2. Meccanica. Macchine diverse d'uso comune 
a più arti. 

1857. Turchini Lorenzo. Sopra una tromba idrau- 
lica. (Estratto^. (Il Gennaio) n.s. 4. 212 

1878. Pernzzi comm. Ubaldino. Le acque motrici 
e l'industria in Firenze. Esposizione di al- 
cuni progetti per l'attivazione di opifici 
industriali animati dalle acque dell' Arno 
e dei modi pratici di recarli ad effetto. (8 
Settembre) iv. 7. 121 

§ 3. Idraulica j^^^tica. Corso dei fiumi e 
provvedimenti per reffolarli. Moto ondoso 
del mare, correnti Uttoranee, sistemazione 
dei porti. 

1855. Francoliili ing. Felice. Rapporto sul libro 
del signor ing. Carlo Giorgini ; ove si di- 
scorre dei fiumi nei tronchi sassosi, e del- 
l'Arno nel piano di Firenze. (4 Marzo) ... N. s. 2, 171 

12 
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1856. Cappati prof. Pietro. Intorno alla rotta 
d'Amo, avvenuta a S. Casciano, nel Pian 
di Pisa, il 16 Febbraio 1855. Osservazioni. 
{ÌS Giugno) N.B. 3. 93 

1858. Rossini ing. Pietro. Intorno alla necessità 
di un provvedimento per meglio dirigere 
il corso dei torrenti e dei fiumi, riducen- 
doli a sezioni proporzionali alle portate 

loro. (7 Marzo) N. 8. 5. 189 

1859. Foggi ing. Giuseppe. Rapporto sulla me- 
moria del socio corrispondente Cosimo Gia- 
chi che ha per titolo : Alcune idee sulla 
formazione d'uno stabilimento idrometrico 
e sulla direzione generale dei fiumi del di- 
partimento dell'Amo. (9 Gennaio) n. s. 6. 68 

1862. Rossini ing. Pietro. Rapporto sulla pro- 
posta d'irrigazione della pianura, adiacente 
al fiume Amo, da Empoli al di sotto della 
città di Pisa ; presentata alla R. Accademia 
dall' ing. Massimiliaìio Gabrielli di Li- 
vorno. (15 Giugno), , n. s. 9. 121 

1863. -r- Sulla necessità di provvedere al de- 
gradamento delle ripe e arginature dei 
fiumi che scorrono nelle pianure, con la 
istituzione di deputazioni che ne abbiano 

la vigilanza e la tutela. (8 Febbraio) N s. 10. 186 

1864. Ridolft march. Cosimo. Nota relativa al 
fiume Elsa e alle adiacenti campagne. (21 

Agosto) N.s. 11. 233 

1868. Francolini ing. Felice. Sul regolamento 
dell'Amo, proposto da Alessandro Mam- 
pieri, e sulla stabile sistemazione della 
Valdichiana proposta dall' ispettore Pos- 
senti. — Relazione. (1 Marzo) n. s. 16. 84 

1891. Marangoni prof. Carlo. Nuovo progetto di 

sistemazione dell'Adige. (1 Febbraio) iv. 14. 9 

1891. Bonificazione delle paludi colla delta- 

zione razionale. (5 Aprile) iv, 14. 103 
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1856. Franeolini ing. Felice. Analisi del nuovo 
libro del socio corrispondente comm. Ales- 
sandro Cialdi, intorno al porto di Livorno. 
(3 Aprile) n. s. 8. 188 

1858. — Rapporto sulla Memoria di P. Paleo- 
capa che ha per titolo : Considerazioni sul 
protendimento delle spiaggie e sull'insab- 
biamento dei porti dell'Adriatico, (7 Feb- 
braio) N. 8. 5. 127 

1858. — Sommario dell'opera del socio corri- 
spondente comm. Alessandro Cialdi, sul 
moto ondoso del mare e sulle correnti di 
esso. (2 Maggio) N. s. 5. 236 

1861. — Relazione sul libro del comm. Ales- 
sandro Cialdi che ha per titolo : Sintesi di 
fatti per dimostrare come il vioto ondoso 
del mare, anziché la corrente littorale, è la 
cagione precipua del protendimento delle 
spiagge e della ostruzione dei porti ; appli- 
candone il risultamento alVingresso dal 
Bosforo di Suez nella rada di Peliisio, 
(11 Agosto) N. s. 8. 407 

1863. Memoria letta rendendo conto del di- 
segno presentato dal comm. Alessandro 
Cialdi per l'ingrandimento del Porto di Ci- 
vitavecchia, e del parere del senatore Pa- 
leocapa sul regolamento del Tibisco. (23 
Agosto) N. s. 10. 414 

1867. Breve relazione del libro t Siti moto 

ondoso del mare, del comm. Alessandro 

Cialdi. (24 Febbraio) N. 8. 14. 81 

1871. Intorno ad un libro del comm. Cialdi 

sui porti-canali. (13 Agosto) iv, 1. 164 
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SEZIONE IL 

MEDICINA ED IGIENE. 

§ 1. Natura ed origine di varie malatiie. 
Mezzi per impediime la diffusione, 

1855. Balàlini prof. Maurizio. Sui mezzi più ac- 
conci ad impedire la diffusione dei morbi 
epidemici. Considerazioni. (11 Marzo) n. 8. 2. 233 

1855. Betti comm. Pietro. Dei mezzi impiegati in 
Toscana ])er curare il cholera morbus, e 
impedirne il ritorno, l Aprile) N. 8. 2. 306 



1866. Marchi prof. Pietro. Breve nota sopra due 
specie di tenia e sulla trichina spirai is. 
(18 Febbraio) N. 8. 13. 146 

ISGl). Ancora sulla trichina e sui cisticerchi. 

in relazione colla pubblica salute. Conside- 
razioni e proposte. (7 Marzo) N. s. 16. 63 



1835. Michelacci prof. Augusto. Brevi cenni in- 
torno alle cause della pellagra. (2) Luglio), iv. 8. 323 

1885. Relazione della Commissione nomi- 
nata per lo esame di due disegni di legge 
per minorare le cause della pellagra, (22 
Xovembre) iv. 8, 507 

§ 2. Igiene, Libri ed Istituti per avvantag- 
giarla. L'aria ed il suolo studiati igieni- 
camente. Il rame negli esseri viventi. Av- 
velenamento causato dai funghi. 

185*^. Salra^noli-Marchelti dott. Antonio. Eap- 
porto sul Manuale di igiene navale del 
cav. Massone di Genova. (2 Maggio) N. s. 6. 246 
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1858. Borei prof. Carlo. Degli stabilimenti bal- 
neari, necessari ad impedire l'annegamento 
ed utili alla pubblica salute. (3 Ottobre). . N. s. 5. 404 

1861. Proposta di un nuovo spedale infantile 

per i rachitici e gli scrofolosi. (LI Agosto), N. s. 8. 429 



1885. Roster prof. Giorgio. Lo studio dell'aria 

applicato alla igiene ed alla agricoltura. 

(IO Maggio) iv. 8. 206 

1888. Sunto degli studi eseguiti su Tacido 

carbonico dell'aria e del suolo di Firenze. 

(10 Gitigiio) IV. 11. 395 

1887. Sestlni prof. Fausto. Del rame negli esseri 

viventi. (4 Settembre) iv. 10. 179 

1892. Passerini conte Napoleone. Sulla quantità 
di rame che si ritrova negli aceti ottenuti 
con vinaccie provenienti da viti trattate 
con poltiglia cupro-calcica. (6 Marzo), .... iv. 15. 221 

1894. — Sul rame che si ritrova negli aceti 
ottenuti con vinaccie provenienti da viti 
trattate con poltiglia cupro-Ccilcica. — Se- 
conda nota. (8 Luglio) iv. 17. 144 

1898. Arcangeli prof. Giovanni. Sugli avvelena- 
menti causati dai funghi e sui mezzi più 
efficaci per prevenirli. (3 Aprile) iv. 21. 65 

SEZIONE III. 

VETERINARIA. 

§ 1. Malattie diverse degli animali ed epizoozie. 

1854. Tigri prof. Atto. Lettere intomo alla mar- 
ciala della pecora. (18 Febbraio e 3 Marzo). N. s. 1. 388 

1854. Gasanti prof. Damiano. Lettera intomo al- 
l'analisi del sangue di una pecora amma- 
lata d'idropisia acquosa. (4 Marzo) N.s. 1. 341 
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1864. Litta Modigliani Adolfo. Lettera, a nome 
della Società agraria di Lombardia, intorno 
alla peste bovina. (18 Gennaio) n. s. 11. xz 

1864. Rnbieri comm. Ermolao. Lettera al Mini- 
stero di agricoltura e commercio intorno 
alla peste bovina. (17 Febbraio) n. s. 11 . vni 

1864. De Blasis F. Lettera in risposta ad altra 
del Segretario degli Atti intorno alla peste 
bovina. (26 Febbraio) N. s. 11. xi 



1867. Chicoli Nicola. Lettera intorno al tifo eso- 
tico degli animali domestici ruminanti. (26 
Giugno) n. s. 14. cxxiv 

§ 2. Cure ed operazioni. Parti gemelli. 

1861. Caporali dott. Cesare. Sui parti gemelli. — 

Comunicazione, (il Agosto) K. s. 8. 439 

§ 3. Miglioramento delle razze. 

1859. Cuppari prof. Pietro. Intorno al concorso 
dei tori di Valdichiana. — Kapporto della 
Deputazione ordinaria. (10 Luglio) n. s. 6. 183 

1860. Grìstin prof. Almerico. Della produzione 
equina, e delle rimonte militari nell'alta 

Italia. (12 Febbraio) N. s. 7. 89 

§ 4. Mascalcia. 

1866. Burci prof. Carlo. Sui preliminari ai Trat- 
tati di mascalcia attribuiti ad Ippocrate. 
— Eapporto. (10 Giugìio) n. 8. 13., 181 
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SEZIONE IV. 

TECNOLOGIA. 

§ 1. Soffioni boraci feri: Acido boiico e borati. 

1858. Bechi prof. Emilio. Sui borati che natural- 
mente s'incontrano nei soffioni della To- 
scana. (IO Luglio) N. s. 1. 12ft 

1858. — Studi sulla formazione dei soffioni bo- 
raciferi e nuovi metodi, praticati in To- 
scana, per ottenere dai medesimi l'acido 
borico. (7 Febbraio) N. s. 5. 324 

1863. — I soffioni boraciferi di Travalle. (10 

Maggio^ n. s. 10. 23S 

1891. — Intorno alla diffusione dell' acido bo- 
rico. (6 Settembre) iv. 14, 240 

§ 2. Giaciture salifere ed estrazione dei sale. 

1853. Borei dott. Gaetano. Sulle giaciture sali- 
fere del Volterrano e sopra un nuovo ed 
economico metodo di fabbricazione del sai 
comune. — Compendio di una sua memoria. 
(IO Luglio) N.B. 1. 60 

§ 3. Materne coloranti e tintura. 

1856« Coui prof. Andrea e Taddei prof. Giovac- 
cbino. Bapporto dell'esame chimico ese- 
guito sopra la materia colorante del guscio 
di una saggina di specie non bene definita. 
{Vò Agosto) N.s. 3. 334 

4893. Passerini conte Napoleone. Sopra una ma- 
teria colorante rossa atta alla tintura dei 
tessuti che può estrarsi dalle foglie della 
<2omune saggina. (8 Gennaio) iv. 16. 62 
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§ 4. Trattura e filatura della seta. 

Sete esotiche. i 

1869. Scoti Francesco. Intorno a due mostre di 

seta inviate dal signor march. Taverna di 

Milano. — Bapporto. (25 Settembre) n. s. 6. 215 

1864. Bnrcl prof. Carlo. Sul male detto del baco, 

o della caldaia, che talvolta assale chi svolge 

il filo serico del bozzolo. (10 Aprile) N. s. 11. 138- 

1866. TargioDl Toizetti prof. Adolfo. Relazione 

sopra la seta moogha delle Indie, e sopra 

un opuscolo intorno alla riacclimazione del 

gelso, comunicati alla R. Accademia dal 

R. Ministero di agricoltura e commercio. ! 

(iO Giugno) n.s. 13. 18i 

! 

§ 6. Industrie e procedimenti tecnici diversi. j 

1863. Parlatore prof. Filippo. Sopra alcune pic- 
cole industrie che si potrebbero promuovere 

in Italia. (8 Marzo) n. s. 10. 19^ 

1864. Bechi prof. Emilio. Sulla conservazione del 

legname. Nota. (24 Luglio) n. s. 11. 215- 

1868. Parlatore prof. Filippo. Sulla utilità di mi- 
gliorare e di estendere in Italia la produ- 
zione delle fibre e sostanze tessili delle 
piante. (2 Febbraio) N. 8. 16. 186- 

1878. Stefanelli prof. Pietro. Intorno al modo d'in- 
cidere, o perforare, il vetro ed altri corpi, 
mediante la rena silicea. (23 Maggio) iv. 3. 259 

1896. Sestini prof. Fausto. L'industria dei con- 
cimi artificiali in Toscana. (9 Giitgno), ... iv. 18. 114 

SEZIONE V. 

ECONOMIA DOMESTICA. 

§ 1. Materiali da costruzione. 

1866. Pelli Fabbroni comm. Giuseppe. Rapporto 
della Deputazione ordinaria sul concorsa 
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per la fabbricazione di materiali da costru- 
zione in terra cotta, vuoti e leggeri. (25 

Giugno) n. s. 12. 113 

1867. Bechi prof. Emilio. Rapporto della Depu- 
tazione ordinaria sui concorsi per la fab- 
bricazione dei materiali laterizi. (22 Di- 
cembre) N.s. 16. 32^ 

§ 2. Apparecchi per illuminazione 
e riscaldamento. 

1695. Passerini conte Napoleone. Su di un nuovo 
carburatore, nell'apparecchio per il gas, in- 
stallato nel laboratorio di chimica della 
Scuola agraria di Scandicci. (9 Giugno), . . iv. 18. 233- 

§ 3. Disinfettanti e antisettici. 

1899. Passerini conte Napoleone. Esperienze sugli 
usi agricoli e domestici della formaldeide e 
sua azione sopra alcuni fermenti viventi. 
(16 Aprile) iv. 22. 20i 
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DIVISIONE TERZA 

AQRONOMA 



SEZIONE I. 

AGRICOLTURA GENERALE. 

§ 1. Storia dell' agricoltura. 

1868. Bnbieri comm. Ermolao. Cenno storico sul- 
la agraria, economica e sociale trasforma- 
zione della Maremma Pisana dal 1883 al 
1868. (6 iw^^o) N.s. 16. 142 

1871. Ridolfl march. Luigi. Proposta di studi in- 
tomo alla storia dell'Agricoltura toscana 
negli ultimi cento anni. (SO Luglio) iv. 1. 117 

1893. Marconi prof. Francesco. Il Petrarca nella 

storia dell'agricoltura. (7 Maggio) iv. 16. 139 

§ 2. Stato délV agricoltura in varii paesi 
e Provincie in Italia e fuori. 

1856. Serrlstori. conte Luigi. Lettera al segre- 
tario del carteggio intomo alla agricoltura 
delle Maremme Romane N. s. 3. LVii 

1863. Cnppari prof. Pietro. Intomo ad alcune delle 
principali condizioni del suolo italiano nelle 
loro attinenze con la economia rurale. (12 
Luglio) N. s. 10. 273 

1889. Frauoolini prof. Felice. Le condizioni eco- 
nomiche del suolo d'Italia giustificano le 
querimonie dei suoi proprietari. (iSc^/cmftre). N.s. 12. 380 

1890. Carega di Muricee march. Francesco. Nel- 
l'Italia meridionale le condizioni economi- 
che del terreno giustificano le lagnanze di 

quei possidenti. (6 Luglio) iv. 13. 283 
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1864. Rossini ing. Pietro. Rapporto intorno ai 
miglioramenti agrari introdotti dal sig. I- 
spettoro Carlo Siemoni nell'agricoltura del- 
l'appennino casentinese. (7 Maggio) K. s. 1. 430 

1857. DigDj de Cambrajr conte Guglielmo. Rap- 
porto della commissione incaricata di esa- 
minare i conteggi della memoria letta nel- 
l'adunanza del 13 Aprile 1856 dal socio mar- 
chese Ferdinando Bartolommei, intorno alle 
condizioni attuali della produzione agraria 
in Toscana. (7 Giugno) N. 8. 4. 388 

1839. Coppari prof. Pietro. Intorno all'Economia 
rurale toscana, saggio descrittivo, compa- 
rativo e critico. Programma. (9 Giugno),. N. s. C. 78 

1864. CarregA Bertolinl march. Andrea. Conside- 
razioni in tomo alle attuali condizioni agra- 
rie delle alte colline toscane. (14 Febbraio), n. s. 11. 84 



1856. Bicasoli barone Bettino. Annunzio di un 
esperimento agrario iniziato in Maremma. 
(2 Giugno) n. s. 8. 280 

1868. • Salrognoll Marchetti dott. Antonio. Sulle 
condizioni agrarie ed idrauliche della pia- 
nura di Grosseto. (2 Febbraio) n. 8. 16. 73 

1858. Bidolfl march. Cosimo. Escursione agraria 

in Piemonte. (6 Settembre) n. s. 6. 472 

1862. Gnppari prof. Pietro. Considerazioni sopra 
l'Economia rurale della pianura lombarda 
di Oltrepò. (16 Giugno) n. s. 9. 146 

1901. ProcaecI cav. Pietro. La tenuta di S. Ve- 
nanzio nell'Umbria. (7 Luglio) IV. 24. 223 

1902. Barici ommei«9Ìoli dott. Gino. Le attitudini 
della Colonia Eritrea all'agricoltura. (18 

(Maggio) iv. 25. 99 

1903. — La colonizzazione agricola dell'Eritrea. 

(4 Gennaio e 1 Febbraio) iv. 26. | ^q^ 
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1853. BidolA march. Luigi. Sulle condizioni pre- 
senti deir agricoltura in Inghilterra. (18 
Dicembre) n. s. 1. 254 

1854. Minghettl comm. Marco. Brano di una me- 
moria intorno ad alcune novità agrarie os- 
servate in Inghilterra, singolarmente nella 
Tenuta di Tiptree dell'abile agronomo Sig. 

Mechi N.8. 1. 583 

1855. Bidolfl march. Luigi. Comunicazione in- 
tomo ad alcune interessanti notizie da esso 
raccolte nelle sue agrarie peregrinazioni 

all'estero. (26 Agosto) N. s. 2. cliii 

1873. Carega di Mariece march. Francesco. Sag- 
gio di Economia rurale americana, appli- 
cato all'Italia. (30 Marzo) iv. 3. 63 

1887. Coppi prof. Ettore. La produzione frumen- 

taria dell'India. (12 Giugno) iv. 10, 74 

1889. Malfatti prof. Bartolommeo. Di alcuni re- 
centi studii suir agricoltura giapponese. (2 
Giugno) iv. 12. 231 



1873. Balestrieri prof. Demetrio. Eapporto sopra 
alcuni prodotti rurali inviati dalle Colonie 
agricole della Repubblica Argentina. (18 
Maggio) iv. 3. 185- 

1896. Baldaeei dott. Antonio. Prodotti vegetali 
(indigeni, o no) che si usano nell'Albania 
e nell'Epiro (Vilayet di Janina), (12 Gen- 
naio IV. 19. 58- 

§ 3. Metodi culturali in uso e loro miglioramento 
Innovazioni agrarie, 

1868. Salfagnoli Marchetti dott. Antonio. Eap- 
porto della Deputazione ordinaria intomo 
al concorso ai premi Alberti per migliora- 
menti pratici agrari n. s. 1. 23^ 
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1854. Bidolfl march. Luigi. Delle condizioni di 
progresso per l'Agricoltura toefcana; con- 
siderazioni economiche, dedotte dallo stu- 
dio dei sistemi agrari dell'Inghilterra. (11 

Giugno) N. s. 1. 613 

1855. Digny de Cambraj conte Guglielmo. Della 
necessità dei progressi agrari in Toscana 
e degli ostacoli che ne trattengono la dif- 
fusione. ( l Luglio) N. s. 2. 475 

1857. Intorno alla possibilità e convenienza 

di migliorare le pratiche agrarie usate in 

Toscana. Prima memoria. (10 Maggio), ... N. s. 4. 369 

1857. SalTAgnoli Marebetti dott. Antonio. Consi- 
derazioni intorno ai mezzi migliori da ten- 
tarsi per favorire i progressi agrari in To- 
scana. (28 Giugììo) N. s. 4. 429 

1857. Ridolfl march. Luigi. Kelazione sommaria 
sul conferimento dei premi Alberti. Intro- 
duzione, neir amministrazione di una fatto- 
ria, di una bene intesa riforma dei sistemi 
rurali. (28 Giugno) n. s. 4. 589 

1857. Bigiiy de Cambray conte Guglielmo. In- 
torno alla possibilità e convenienza di mi- 
gliorare le pratiche agrarie usate in To- 
scana. Seconda memoria. (20 Settembre).. N. s. 4. 529 

1858. Bidolfl march. Luigi. Sul conferimento dei 
premi Alberti, offerti alle novità e miglio- 
rie più importanti introdotte in Toscana 
nel quadriennio spirato col 31 Marzo 1858. 

Rapporto della Deput. ordinaria. (18 Xr?<(7//o) N.s. 5. 253 
1901. Ferrari prof. Prospero. Relazione della Com- 
missione giudicatrice del Concorso per uno 
studio sull'anticipata, o ritardata, matura- 
zione dei prodotti vegetali. (18 Gennaio)., iv. 23. CXLV 



1859. Bossini ing. Pietro. Considerazioni intorno 
alla rendita della terra coltivata secondo 
i vecchi metodi nelle diverse provincie to- 
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scane, ed intorno alle innovazioni che vor- 
rebbersi introdurre par modificare, o va- 
riare affatto, quei metodi. (6 Febbraio), ... k. s. 6. 101 
1886. Alpe prof. Vittorio. Relazione della Com- 
missione giudicatrice del Concorso intomo 
al miglioramento delle pratiche agrarie. 
(19 Dicembre) iv. 9. lxxvi» 



1867. Plcoinetti ing. Giovanni. Dubbi agli agro- 
nomi. (6 Aprile) N. s. 4. 298 

1857. — Dubbi agli agronomi. Memoria II. (28 

Giugno) n.s. 4. 899 

1858. — Dubbi agli agronomi. Memoria III. (7 

Marzo) n. 8. B. 223 

1857. Cuppari prof. Pietro. Avvertenza in sul 
proposito delle discussioni, cui ha dato mo- 
tivo il discorso accademico intitolato < Dubbi 
agli Agronomi. ». (19 Luglio) n. s. 4. 425 

1863. Lettera agraria di annunzio ed intro- 
duzione alle successive. {Maggio) N. s. 10. Lxxvii 

1863. Lettere agrarie dirette al prof. Emi- 
lio Bechi, segretario del Carteggio (23 Lìi- 
glia, 3 Agosto , 8 Settembre) n. s. 10. 508 

1863. Lettere agrarie dirette al prof. Emi- 
lio Bechi, segretario del Carteggio. (Settem- 
bre e Ottobre) N. s. 11. 65 

1864. Lettere agrarie dirette al prof. Emi- 
lio Bechi, segretario del Carteggio. (4 e 30 

Gennaio) x. 8. 11. 143 

1885. Nobili avv. Ferdinando. Questione agraria 

(3 Maggio) iv. 8. 170 

1885, Sunto della discussione avvenuta sul 

precedente argomento il (14 Giugno) iv. 8. 301 

1885. Sunto della discussione avvenuta, come 

sopra, il (13 Settembre) iv. 8. 480 
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§ 4. Amministrazione rurale. Statistica agraria» 

1858. Cuppari prof. Pietro. Rapporto della De- 
putazione ordinaria sul concorso ai premi 
offerti alla maggiore intelligenza ed ope- 
rosità dei Possidenti e degli Agenti di cam- 
pagna. (18 Luglio) N. s. 6. 297 

1859. Poggi ing. Giuseppe. Rapporto sulla memo- 
ria del socio corrispondente Cosimo Giachi 
che ha per titolo « La difettosa ammini- 
strazione in Toscana delle Tenute e Fatto- 
rie, fatte valere col sistema di Colonia ; e 

modi di migliorarla. (9 Gennaio) n. s. 6. 68 

1860. Cuppari prof. Pietro. Pel Concorso al primo 
premio della perpetua fondazione Cuppari, 
da conferirsi nel 1863. Programma e consi- 
derazioni. (12 Febbraio) N. S. 9. 19(> 

1861. Intorno al Concorso al premio di fon- 
dazione C'Uppari pel miglioramento della 

direzione delle Fattorie toscane. (17 il/a r«o). N. 8. 9. 163 

1868. La bilancia agraria nella produzione 

rurale. (10 Maggio) N. s. 15. 216 

1890. Alpe prqf. Vittorio. Relazione della Com- 
missione giudicatrice del Concorso per i due 
migliori scritti illustrativi di una determi- 
nata Azienda rurale. (5 Gennaio) iv. 13. 325 

1890. Tarnffl ing. Cesare. Dello svolgimento e or- 
dinamento tecnico ed economico dell' A- 
zienda rurale. Memoria premiata dalla R. 
Accademia nell'adunanza solenne del 5 Gen- 
naio IV. 13. 363 

1894. Caruso prof. Girolamo. Ricerche sull' ordi- 
namento dell'Azienda rurale. (8 Luglio), . . iv. 17. 116 



1857. Salragnoli Marchetti dott. Antonio. Intorno 
al modo migliore di compilare la statistica 
economico-agraria della Toscana. (8 Feb- 
braio) N.s. 4. 18J^ 
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1868. CnpiNiri prof. Pietro. Del modo di confron- 
tare nelle Aziende rurali i prodotti di varie 
annate. Avvertenza. (6 Giugno) N. s. 6. 321 

1868. Carré gra-Bertolini march. Andrea. Saggio di 

statistica agricola. (5 Aprile) N. s. 15. 199 

1889. Jéhan de Johannis prof. Arturo. Proposta 
di studii statistici sull'Agricoltura italiana. 

(2 Giugno) N. s. 12. 289 

1890. Tanari march. Luigi. Alcune annotazioni 
sulla proposta di studi statistici del Prof. 

de Johannis. (2 Febbraio) iv. 13. 7 

1890. Mazzini cav. Massimiliano. Nota sulla pro- 
posta di studi statistici del prof. De Jo- 
hannis. (4 Maggio) iv. 13. 125 

1890. Jéhan de Johannis prof. Arturo. La stati- 
stica e l'Agricoltura. (27 Giugno) iv. 13. 213 

1891. Sulle statistiche dell' agricoltura, (l 

Marzo) iv. 14. 21 

§ 5. Nozioni storiche sugli ^Ingrassi. Stal- 
latico ed altri concimi organici. Lettiere. 
Concimi minerali. Esperienze di concima- 
zione. Correttivi. Sovesci. 

185 ó. Targioni Tozzetti prof. Adolfo. E a] «porto 
della deputazione ordinaria sul concorso ai 
premi Alberti per l'attivazione di una fab- 
brica di concimi artificiali ; utilizzando ma- 
terie animali, con danno della pubblica 
economia e della salute medesima, ordina- 
riamente disperse x. s. 2, 463 

18C2. Sestini prof. Fausto. Sul potere assorbente 

della terra coltivabile. (11 Maggio) N.B. 9. 108 

18G7. Bechi prof. Emilio. Sulla necessità di ripor- 
tare i fosfati, come ingrasso, nei campi ; e 
sul modo di render solubili i fosfati di calce, 
e specialmente TApatite. (Il Agosto) n. s. 14. 173 

1888. Tannnccini prof. Vannuccio. Sulla legge di 

restituzione in agricoltura {^ Marzo) iv. 11. 2G1 
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1894. Passerini conte Napoleone. Sopra Fazione 
dissolvente che alcune materie concimanti 
esercitano sulla potassa e su certi altri com- 
ponenti del suolo. (4 Febbraio). iv. 17. 15 

1903. Sestini prof. Fausto. Formazione di acido 
nitroso nell'aria confinata nel terreno agra- 
rio e nitrifìcazione per processo chimico nel 
suolo e sua importanza agraria. (5 Luglio). iv. 26. 340 

1903. nasoni dott. Giulio. Sulla cosi detta « Ca- 
loria » lasciata nel terreno dall'erba me- 
dica nella Bassa Valle del Serchio. Studio 
preliminare. (1* Marzo) iv. 26. 244 

1903. Montanari dott. Carlo e Masoni dott. Giulio. 
Quantità di azoto nitrico che si trova in 
terreni coltivati con frumento ed erba me- 
dica durante il periodo vegetativo. (6 A- 
prile) IV. 26. 267 

1903. Montanari dott. Carlo. Eapida determina- 
zione deir azoto nitrico nei terreni. Nota. 
(21 Giugno) iv. 26. 321 



1859. Stadiati prof. Cesare. Della necessità di stu- 
diare più esattamente l'ufficio degli animali 
nella fabbricazione dei letami, e l'ufficio dei 
letami rispetto alla vegetazione delle piante. 
(1 Maggio) n. 8. 6. 141 

1859. Taddei prof. Giovacchino. Sui letami (14 

Agosto) N. s, 6. 256 

1860. Sui letami. Memoria II. (15 Gc?i7ia/o). N. s. 7. 49 

1861. Studiati prof. Cesare. Eelazione intorno al 
concorso aperto dalla R. Accademia dei 
Georgofili, nel 3 Ottobre 1858, circa il modo 
di custodire ed usare i letami delle stalle. 

(17 Marzo) N. s. 8. 196 



1860. Taddei prof. Giovacchino. Del modo di ero- 
gare, a scopo utile, gli scoli delle fogne ; for- 
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mandone ingrassi di molta e durevole effi- 
cacia. {2d Aprile) — «.a T. Wtr 

18€6b BlPVftf prof. Emilio. Sul modo di avvantag- 
giarsi del cesso. (9 Agosto) n. s. 16. 286 

1896. Sestini prof. Fausto. Sul guano di Sarde- 
gna. (5 Maggio) iv. 18. 83 

1901. Martelli dott. Domenico. Kicerche chimico- 
agrarie sul concime di capra (caprino). (3 

(Marzo) iv. 24. 97 

1902. — Dei guani raccolti in alcune isole del 
Mar Eosso e nella Colonia Eritrea. (6 Gen- 

naio) IV. 25. 21 

1897, Passerini conte Napoleone. Esperienze sul 
potere assorbente delle lettiere per il car- 
bonato ammonico. (13 Gitigno) iv. 20. 261 

1900, Sul valore fertilizzante dello stallatico 

con lettiera di costole di tabacco. (2 Di- 
cembre) IV. 23. 327 



1853. Baroni De' Guari noni dottor Bernardino. 
Lettera intorno alla preparazione di com- 
posti e concimi artificiali supplementari. 
(26 Giugno) n.s. 1. 10 

1873. Roster prof. Giorgio. Di alcune materie u- 
sate e da usarsi in agricoltura quali con- 
cimi (26 Maggio) iv. 3. 260 

1887. Alpe prof. Vittorio. I perfosfati di calce 
nella concimazione dei cereali e delle bac- 
celline da foraggio. (13 Marzo) iv. 10. 1 

1888. — e dott. Lampertioo Domenico. Studio 
sulla concimazione, con speciale riflesso agli 
ingrassi chimici. Lettera al Presidente del- 
l'Accademia. (6 Maggio) iv. 11. 440 



1855. Bidolfl march. Cosimo. Comunicazione in- 
torno ad alcuni esperimenti sugli ingrassi 
artiflciali preparati a Lucca dal dott. Baroni N. s. 2. cxxxvii 
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1889. Sestint prof. Fausto. I conti culturali e le 

esperienze di concimazione. (7 Luglio). ... iv. 12. 207 

1891. Ancora qualche parola su i conti cul- 
turali e le esperienze di concimazione. (4 
Gennaio) iv. 14. 1 

1893. Ferrari prof. Prospero. Di alcune prove di 
concimazione delle fave, del granturco, del 
frumento e dei pomodori, eseguite nei ter- 
reni della Stazione agraria di Firenze. (5 
Marzo) iv. 16. 74 

1901. Marangoni prof. Carlo. Un'idea sul debbio. 

(7 Luglio) IV. 24. 234 

1902. Martelli prof. Domenico. La capraggine. (1 

Giugno) .' iv. 26. 162 

§ 6. Scolo e direzione delle acque di pioggia. 
Irrigazione. 

1858. Bartolommel march. Ferdinando. Sull'espe- 
rimento d'una marcita, e sull'utilità che la 
Toscana potrebbe ritrarre dall' irrigazione 
delle praterie. (4 Marzo) N. s. 6. 20G 

1864. Cnppari prof. Pietro. Intorno ai concorsi 
accademici per la coltivazione dei poggi. 
Rapporto. (21 Agosto) N. s. 11. 221 

1896. Bidolfl march. Luigi. Parole dette nel pre- 
sentare all'Accademia un suo libro intito- 
lato: Le coltivazioni di Poggio, le colmate 
agrarie in pianura ed in collina e lo scasso 
del terreno sui monti. (3 Maggio) iv. 19. xxx 

§ 7. Strumenti e macchine rurali. 

1855. Petrini Cav. Luigi. Comunicazione intorno 
ai risultati delle sue esperienze di confronto 
fra lo strettoio da olio usato comunemente, 
con quello costruito tutto in ferro dal Sig. 
G. B. Cosimini N. s. 2. Lxxxi 
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1856. Bidolfl march. Cosimo. Di un aratro ripun- 
tatore. (4 Maggio) N. 8. 3. 209 

1860. Toscanelli cav. Giuseppe. Intorno agli er- 
pici copri-semi Doni e Pasquini. Eapporto. 
(5 Agoò'to) N. 8. 7. 141 

1885. Alpe prof. Vittorio. L'aratura a vapore, col- 
Tapparecchio Ceresa-Costa, nella Maremma 
toscana. (9 Ayotito) iv. 8. 381 

1897. Caruso prof. Girolamo. Eesultati delle espe- 
rienze sul lavoro compiuto dal coltro Sack 
e dal coltro Olirier. (7 Marzo) iv. 20. 130 



1853. Salrag^noli Marchetti dott. Antonio. Eap- 
porto della Deputazione ordinaria intomo 
al concorso ai premi Alberti per i perfe- 
zionamenti delle macchine agrarie e le in- 
dustrie non rurali N. s. 1. 23 

1856. Bidolfl march. Luigi e Bartolonimei march. 
Ferdinando. Di un primo esperimento delle 
macchine da mietere i cereali, fatto in To- 
scana dal barone Bettino Bfcasoli nelle sue 
terre di Barbanella presso Grosseto. Eap- 
porto di una Commissione. (6 Luglio) .... N. s. 3. 289 

1857. Bicasoli barone Bettino. Lettera al Segre- 
tario delle corrispondente, sulFesperimento 
da lui fatto delle macchine mietitrici. (17 

Luglio) N. s. 4. 453 

1858. Lettera al Segretario delle corrispon- 
denze relativa alla mietitura del grano 
eseguita con macchine, nella Provincia 
Grossetana. (27 Giugno) N. s. 5. evi 



1853. Mai pievano Francesco. Eapporto di una 
Commissione eletta dalla Deputazione or- 
dinaria incaricata di sperimentare la mac- 
china trebbiatrice introdotta dal sig. cav. 
Guido Giuntini nella sua Tenuta della Par- 
rina nell'agro Orbetellano N. s, 1. 495 
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1858. Bidolfl march. Cosimo. Eapporto sulla mac- 
china tribbiatrice della Parrina. (30 Set- 
tembre) N. s. 1. 501 

1854. Salragnoli Marclietti doti. Antonio. Eap- 
porto della Deputazione ordinaria sul Con- 
corso per la introduzione della tribbiatrice 

nelle Maremme toscane. (28 Giugno) N s. 1. 488 

1855. Targrionl Tozzetti prof. Adolfo. Eapporto 
della Deputazione ordinaria sul Concorso 
ai premi Alberti per V introduzione e uso 
di un istrumento, o macchina nuova, nella 

nostra agricoltura N. 8. 2. 463 

1859. Carega di Ma dece dott. Francesco. Eap- 
porto della Commissione incaricata di rife- 
rire intorno alle macchine trebbiatrici, che 
lavorarono durante la estate 1858 negli a- 

gri pisani e livornesi. (6 Febbraio) n. s. 6. 83 



1856. Digny de Cambray conte Guglielmo. Di una 
macchina per fabbricare le cannelle da fo- 
gnare i terreni col sistema inglese, e di un 
coltro di nuova costruzione. (IO Agosto) .. n 8. 3. 361 



1863. BidolQ march. Luigi. Intorno all' associa- 
zione della meccanica agraria proposta dal 
cav. Giuseppe J)evincenzi. Eapporto di una 
Commissione. (IO Maggio) n. s. 10. 253 

§ 8. Avvicendamenti agrari. 

1866. Carrega-Bertolini march. Andrea. Parallelo 
fra un mio avvicendamento di anni sei, il 
quadriennale alterno e quello del conte Gu- 
glielmo De Cambray Digny. Memoria pre- 
miata dall'Accademia . N. 8. 13. 76 

1866. Targioni Tozxetti prof. Adolfo. Eapporto 
della Deputazione ordinaria sopra la me- 
moria suddetta. (18 Febbraio) N. B. 13. 72 
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SEZIONE IL 

CULTURE SPECIALI E NUOVE CULTURE. 

§ 1. Grano ed altri cereali. Loro varietà. 
Esperienze di concimazione- Arrabbiaticcio. 

1856. Lambmschini ab. BafFaello. Comunicazione 
di alcuni saggi di una varietà di avena e 
di segale n. s. 3. vin 

1888. Sestini prof. Fausto. Coltivazione sperimen- 
tale di diverse varietà di frumento stra- 
niero. (2 Settembre) iv. 11. 538 

1894. Passerini conte Napoleone. Sulla matura- 
zione del frumento. ("4 Febbraio) iv. 17. 1 

1895. Ferrari prof. Prospero. Relazione della Com- 
missione giudicatrice nel Concorso per il 
miglioramento delle varietà locali di fru- 
mentO) mediante scelta razionale del seme. 

(22 Dicembre) iv. 18. lvi 

1900. — Relazione della Commissione giudica- 
trice nel Concorso per il miglioramento delle 
varietà locali di frumento, mediante scelta 
razionale del seme. (4 Febbraio) iv. 22. Lxxxvi 

1903, Le varietà locali di frumento nel cir- 
condario di Firenze e la scelta razionale del 
seme. (6 Aprile) iv. 26. 150 



1888. Gnicciardini conte Francesco. Gli ingrassi 
artificiali nella cultura del frumento. (2 
Settembre), iv. 11. 546 

1889. Caruso prof. Girolamo. Due serie di espe- 
rienze sui concimi chimici, adoperati in 
copertura nella coltivazione del grano. (8 

Marzo) iv. 12. 60 

1889. Passerini conte Napoleone. Sulla concima- 
zione in copertura del grano, mediante con- 
cimi chimici e con cenere di coke. (3 Marzo). iv. 12. 136 
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1889. Guicciardini conte Francesco. Nuo^i espe- 
rimenti di ingrassi artificiali nella cultura 

del frumento. (1 Settembre) iv. 12. 347 

1890. Caruso prof. Girolamo. Le prove di conci- 
mazione e i conti culturali del grano. (6 

Luglio) IV. 13. 239 

1896. — Esperienze di concimazione del fru- 
mento fatte nell' Istituto agrario della 
R. Università di Pisa. (8 Marsso) iv. 19. 93 

1898. Passerini conte Napoleone. Esperienze sopra 

la concimazione del frumento. (20 Marzo), iv. 21. 60 

1899. Gnicciardini conte Francesco. Cultura mo- 
derna del frumento. (5 Novembre) rv. 22. 335 



19D1. Tolomei prof. Giulio. Esperienze sopra Var- 
rabbiatiecio, — Memoria a cui la Commis- 
sione giudicatrice nel Concorso bandito dal- 
l'Accademia il di 8 Marzo 1896, assegnòi a 
titolo di incoraggiamento, una ricompensa 
di L. 800 IV. 24. 105 

1901. Passerini conte Napoleone. Belazione della 
Commissione giudicatrice del Concorso sul 
cosi detto arrabbiaticcio, o calda-fredda, 
del terreno. (13 Gennaio). iv. 23. cxlii 

§ 2. Tabacco : sua cultura e concimazione. 

1895. Passerini conte Napoleone. Esperienze di 
concimazione del tabacco, istituite a Bet- 
tolle in Yaldichiana nel 1894. (9 Giugno), iv. 18. 215 

1898. — Esperienze sulla coltivazione del ta- 
bacco istituite a Bettolle in Yaldichiana 
negli anni 1896 e 1896. (6 Febbraio) iv. 21. 43 

§ 3. Barbabietole : per foraggio e da zucchero. 

1887. Del Puglia Luigi. Sulla cultura della bar- 
babietola considerata come pianta da fo- 
x&ggio. {^ Settembre) iv. 10. 176 
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1899. dnlcciardini conte Francesco. La barbabie- 
tola da zucchero nell'agricoltura toscana. 
(7 Maggio) iv. 22. 95 

1899. Carnso prof. Girolamo. La barbabietola da 
zucchero neiramministrazione diretta e nel- 
la colonia parziaria. (2 Luglio). iv. 22. 219 

1899. Passerini conte Napoleone. Esperienze sulla 
coltivazione delle barbabietole da zucchero 
istituite nel 1899. (3 Dicembre) i rv. 22. 864 

1902. Tobler dott. Oscar. Coltivazione sperimentale 

della barbabietola da zucchero. (4 Maggio) iv. 25. 25& 
1908. — Coltivazione sperimentale della bar- 
babietola da zucchero. — II. Del grano nel 
bietulule e nel granturcule. (1 Marzo) .... iv. 26. 214 

1903. Coltivazione sperimentale della bar- 
babietola da zucchero. — III. Note critiche, rv. 26. 276 

§ 4. Sulla maltese e Lupinella nostrale. 

1858. SalTasrnoli Marchetti dott. Antonio. Eap- 
porto della Deputazione ordinaria sul Con- 
corso al premio Alberti per il più esteso e 
vegeto Sullaio, (28 Giugno) N. s. 1. 1^ 

1858. Su alcuni fatti osservati nella colti- 
vazione della Sulla maltese, messa al con- 
fronto col Lupinella nostrale. (25 Settembre) n. s. 1. 199" 

1865. Osservazioni sulla cultura della Sulla 

maltese. — Nota. (13 Maggio) N. s. 2. 438- 

§ 6. Vite. Caratteri e vegetazione. Cultura 
sema sostegni. Concimazione. Dilatazione 
della sua cultura. Viti americane per in- 
nestare. 

1892. Yannaccini prof. Vannuccio. Importanza di 
un carattere ampelografìco fino ad oggi 
negletto. (8 Gennaio) iv. 15. 3^ 

1894. — Osservazioni sullo schiudimento delle 

gemme della vite. (8 Luglio) iv. 17. 82 
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1858. Targloni Tozzetti prof. Adolfo. Sulla col- 
tivazione deUa vite senza appoggio, ten- 
tata dal signor Sabatier sai colle della 
Concezione presso Firenze. (2 Maggio). ... N. s. 5. 866 

1892. Camso prof. Girolamo. Esperienze intomo 
alla fruttuosità delle viti senza sostegno, 
potate ad alberello, e delle viti sostenute 
da fil di ferro. (3 Aprile) iv. 15. 230 



1867. BecM prof. Emilio. Della quantità di po- 
tassa che toglie al terreno la cultura della 
vite, e dei modi facili di riportarvela. — 
Nota. (7 Aprile) N. s. 14. 92^ 

1888. Lawley comm. Francesco. Sulla concima- 
zione della vite. (8 Aprile) iv. 11. 293^ 



1860. Cupparl prof. Pietro. Intorno al Concorso 
a premi per la coltivazione delle viti e 
per quella degli alberi fruttiferi. — Rap-. 
porto. (16 Gennaio) n. s. 7. 68- 

1867. Carrega Bettolini march. Andrea. Sopra i 
modi di favorire la formazione di grandi 
vigneti ed oliveti nella nostra provincia. 
(16 Giugno) n. 8. 14. 171 

1886. Goarini conte Giovanni. Delle condizioni 
attuali della viticultura e della vinifica- 
zione in Italia, considerate dal punto di 
vista dell'interesse dei proprietarii e del 
paese. (9 Maggio) iv. 9. 17T 



1888. Lawley comm. Francesco. Eelazione sul 
libro di F. Sahut, che tratta dello adatta- 
mento delle viti americane, al terreno ed 
al clima. (6 Maggio) iv. U. 369 

1888. Tannnccini prof. Vannuccio. Sairinnesto 
delle viti nostrali sulle viti americane, (l 
Luglio) IV. 11. 42S 
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1889. Arcangeli prof. Giovaimi. Esperimenti sulla 
moltiplicazione di alcune viti americane. 
(6 Maggio) iv. 12. 191 

1892. Landi cav. Emilio. Helazione sulle espe- 
rienze fatte nella fattoria di Leccio, a 
Strada nel Chianti, suUa coltivazione della 
vite americana Riparia selvatica, (7 Feb- 
braio) IV. 15. 48 

1896. Yannaecini prof. Vannuccio. Stato attuale 
della questione delle viti americane. (3 
Maggio) iv. 19. 197 

1898. Tobler dott. Oscar. Alcuni esperimenti 

sulle viti americane. (8 Luglio) iv. 21. 192 

1903. — Di alcuni esperimenti sulle viti ame- 
ricane. — II. (17 Maggio) iv. 26. 351 

§ 6. Ulivo: dilatazione della sua cultura 
in Toscana, 

1867. Carrega Bertolini march. Andrea. Sopra i 
modi di favorire la formazione di grandi 
vigneti ed oliveti nella nostra provincia. 
(16 Giugno) n. s. 14. 171 

§ 7. Gelso, Coltivazione e riacclimazione. 

1859. Carena di Muricce march. Francesco. In- 
torno alla memoria del sig. Luigi Petrini 
sul modo pratico di coltivare i gelsi. — 
Rapporto. (10 Aprile) x. s. 9. 129 

1866. Targioni Tozzetti prof. Adolfo. Eelazione 
sopra la seta moogha delle Indie, e sopra 
un opuscolo intorno alla riacclimazione del 
gelso, comunicati all'Accademia dal R. Mi- 
nistero di agricoltura e commercio. (10 
Giugno) n.s. 13. 184 
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§ 8. Boschi e foreste. Loro cultura e produzione. 
Diboscamenti. 

1864. Francolini ìng. Felice. Sulla memoria re- 
lativa alla cultura dei boschi, scritta dal 
parroco Diaccini e sulla memoria in con- 
simile argomento del signor Francesco 
Mbouschbr. (13 Marzo) n. s. 11. 92 

1871. Balestrieri prof. Demetrio. Discorso sopra 
la cultura dei boschi e sua relazione con 
la legge forestale. (80 Luglio) iv. 1 . 125 



1856. Francolini ing. Felice. Avvertenze sulle 

stime dei boschi. [6 Luglio) N. s. 8. 815 

1896. Gnicdardini conte Francesco. Un bosco 
ceduo in Toscana. Notizie di cultura fo- 
restale. (12 Gennaio) iv. 19. 40 

1897. Petrini cav. Luigi. Studi sulla produzione 
forestale. Memoria presentata al Concorso 
per uno studio sulla produzione forestale 
e dichiarata meritevole della inserzione 

negli Atti IV. 20. 275 

il897. Galloni ing. Luigi. Studi tecnico-economici 
di cultura forestale. Memoria presentata al 
Concorso per uno studio sulla produzione 
forestale e dichiarata meritevole della in- 
serzione negli Atti IV. 20. 807 

1898. Taruffl ing. Cesare. Belazione della Com- 
missione giudicatrice del Concorso per uno 
studio sulla produzione forestale, (16 Gen- 
naio)..., IV. 20. XXVI 

1902. Caruso prof. Girolamo. Belazione della Com- 
missione giudicatrice nel Concorso per imo 
studio sulla produzione dei boschi cedui in 
Toscana. (80 Novembre) iv. 26. xx 

1902. Tamffl dott. Dino. Studio sulla produzione 
forestale toscana. Memoria premiata con 
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L. 1000 in seguito al Concorso bandito il 

27 Gennaio 1901 iv. 26. 471 

1902. Tolomei dott. Giulio. Studio sulla produ- 
zione dei boschi cedui in Toscana. Memoria 
premiata con L. 600 in seguito al Concorso 
bandito il 27 Gennaio 1901 iv. 26. 440 



1856. Caganti prof. Damiano. Rapporto della De- 
putazione ordinaria intorno al conferimento 
dei premi Alberti sui rimboscamenti n. s. 8. 870 

1886. Malfatti prof. Bartolommeo. Sui dibosca- 
menti. Note geografiche. (7 Febbraio) , iv. 9. 18 



IV. 4. 55 



1874. Di Berenger prof. Adolfo. Intorno alle cause 
precipue della divergenza di opinioni sul- 
rimportanza delle foreste (17 Alaggio). .. . 

§ 9. Piante nuove e nuove culture. 
Saggina da zucchero. Robbia. Cotone, 

1855. Ridolfl march. Cosimo. Comunicazione in- 
tomo ad alcuni esperimenti agrari di nuove 
piante N. 8. 2. cxxxvii 

1868. Bicasoli barone Bettino. Lettera colla quale 
invitasi r Accademia a munire di alcune 
istruzioni, nell'interesse dell'agricoltura, il 
cav. Negri incaricato dal Governo di visi- 
tare il Giappone e la China. (1 Giugno) . . N. 8. 10. gxlv 

1863. — Lettera colla quale ringrazia l'Acca- 
demia per avere affidato a Lui l'incarico 
di trasmettere al cav. Negri, le istruzioni 
pel suo viaggio nel Giappone e nella China. 
(17 Luglio) N. 8. 10. cxLVii 

1866. Ridolfl march. Luigi. Sopra il seme dell'^u- 
calyptvs Màhogani. Lettera al Presidente 
dell'Accademia. (3 0«o&r«) N.s. 18. cxix 
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1856. Ridolfl march. Cosimo. Esperimenti intomo 
alla saggina da zucchero {Sorghum sac- 
charatum), (13 Gennaio) n. s. 3. 46 

1857. — Della saggina da zucchero (Sorghum 
saccharatum) come pianta industriale e co- 
me foraggio. (8 Marzo) N. S. 4. 227 

1864. Giordano cav. Eugenio. Sunto di una me- 
moria intorno al modo di coltivare la robbia 
nel Salernitano. (13 Marzo) N. s. 11. 118 

1864. Salragnoli Marchetti dott. Antonio. Bap- 
porto sulla Esposizione dei cotoni italiani 
tenuta in Torino nel Febbraio 186 L (10 
Aprile) N.8. 11. 118 

1866. De' Gori conte Augusto. Rapporto, per la 
E. Accademia dei Georgofìli e per le Ca- 
mere di Commercio di Firenze e di Siena, 
sulla seconda Esposizione dei cotoni ita- 
liani, avvenuta in Napoli nella, primavera 
del 1866. (8 Luglio) n. s. 13. 220 

SEZIONE III. 

RIPARI AI DANNI E ALLE MALSANIE 
DELLE CULTURE INFESTATE. 

A. Da animali nocivi, e in special modo 

da insetti. 

B. Da piante, e specialmente da critto- 

game parassite. 

Sottosezione A, 
§ 1. Diffusione di Arvicole (topi) nel Ferrarese. 

1898. Del Guercio prof. Giacomo. Intorno ad una 
infezione di arvicole (topi) nel Ferrarese, 
ed ai mezzi tentati per distruggerle. (6 
Febbraio) iv. 21. 27 
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§ 2. Rachitide ed Elateridi del grano 
e di altre piante cereali. 

1854. Manganottl doti. Antonio. Lettera intomo 
ad una spiga di grano attaccato dalla ma- 
lattia, conosciuta nel Nord di Europa col 
nome di rachitide. (4 Luglio) N. 6. 1. 47Q 

1854. Amici prof. Gioy. Battista. Lettera intorno 
al grano attaccato dalla malattia cono- 
sciuta nel Nord d'Europa col nome di ra- 
chitide e inviata dal dott. Manganotti. (30 
Luglio) N. 8. 1. 570- 

1889. Targioni Tozzetti prof. Adolfo. Eesultati 
di alcune esperienze tentate contro le larve 
di varie specie di elateridi nocivi al for- 
mentone, al grano, ecc., nel Polesine. (3 
Marzo) iv. 12, 4& 

1902. Caruso prof. Girolamo. Esperienze per com- 
battere gli elateridi dei cereali. (20 -4pri7c) . IV. 25, 148 

1903. — Esperienze per combattere gli elate- 
ridi dei cereali. (5 Luglio) iv. 26. 373 

§ 3. Rimedi contro il verme del granturco» 

1854. Gera Francesco. Nuovo rimedio contro il 

verme del granturco x. s. 1. 593^ 

1854. Passerini prof. Carlo. Parere intorno al 
nuovo rimedio contro il verme del gran- 
turco, proposto dal signor Francesco Gera. N. s. 1. 595 

§ 4. Tignuola della vite. 

1895. Caraso prof. Girolamo. Esperienze sui mezzi 
per combattere la tignuola della vite fatte 

nel 1894. (7 Aprile) iv. 18. 52 

1896. Esperienze sui mezzi per combattere 

la tignuola della vite fatte nel 1895. (9 

Febbraio) '. iv. 19. 83- 
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Bossi senat. Alessandro. Lettera intomo 
agli ottimi effetti da lui ottenuti con due 
irrorazioni di rubina al 2 ^Z^. (13 Giugno), iv. 19. xxzvui 

1896. Caruso prof. Girolamo. Ei cerche sopra la 
persistenza dell'odore della rubina, ammi- 
nistrata insieme alla poltiglia cupro-cal- 

cica antiperonosporica. (14 Giugno) iy. 19. 206 

1897. — Esperienze fatte nel 1 896 per combat- 
tere la tignuola della vite. (7 Marzo) iv. 20. 119 

§ 6. Fillossera della vite. Sua invasiane pro- 
gressiva. Metodi per arrestarla^ Ricosti- 
tuzione dei vigneti sopra ceppi americani. 

1885. Lawley comm. Francesco. L'avvenire della 
nostra viticultura di fronte ad una inva- 
sione generale della fillossera. (3 Maggio). iv. 8. 14^ 

1886. Targioni Tozzetti prof. Adolfo. Delle più 
recenti infezioni fiUosseriche della Ger- 
mania; e dell'impiego dei metodi curativi 
e delle viti americane in alcune provincìe 
francesi. Note di viaggio e considerazioni. 

(7 Marzo) iv. 9. 40 

1888. Alpe prof. Vittorio. Sulla situazione fillos- 
serica in Toscana e sui provvedimenti presi 
e da prendere. (5 Agosto) iv. 11. 483 

1890. Bicasoli Firidolfl barone Giovanni. La fil- 
lossera a Brolio (Gajole). Bicordi e notizie 
sulla sua scoperta, e sulle due campagne 
fiUosseriche 18S8 e 18S9. (2 Marzo) iv. 13. 29 

1890. Targloni Tozzetti prof. Adolfo. Alcune os- 
servazioni sulla memoria del socio barone 
Eicasoli intorno alla fillossera a Brolio. (30 
Marzo) IV. 13. 102 

1892. Del Guercio prof. Giacomo. Osservazioni 
sulla infezione fillossericn dell'Isola d'Elba 
nell'estate del 1891. (7 Febbraio) iv. 16, 200 

1893. Bechi prof. Emilio. Gli alcaloidi e la fil- 
lossera. (8 Gennaio) iv. 16. 48 
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189B. Targrioni Tozzetti prof. Adolfo. Alcune os- 
servazioni intorno agli studi sulla fillos- 
sera della vite del cav. Felice Franceschini, 
H. Commissario per le operazioni antifìl- 
losseriche nella provincia di Milano. (5 
Febbraio) iv. 16. 131 

1900. Peglion dott. Vittorio. Sulle cause della 
resistenza delle viti americane alla fillos- 
sera. Memoria premiata nel concorso ban- 
dito in occasione dell'Esposizione interna- 
zionale fìllosserica di Casalmon ferrato .... iv. 23. 183 

1900. Ferrari prof. Prospero. Relazione della 
Commissione giudicatrice sul concorso in- 
torno alle cause della resistenza delle viti 

americane alla fillossera. (24 Giugno) iv. 23. cxvin 

1901. Yalvassori prof. Vincenzo. La ricostitu- 
zione dei vigneti fiUosserati. (Impressioni 
di viaggio). Considerazioni sui porta-in- 
nesti usati per le viti. (27 Gennaio), iv. 24. 1 

§ 6. Insetti parassiti delVolivo^ del gelso e 
del nocciuolo. Modi per arrestarne la dif- 
fusione, 

1863. Targioni Tozzetti prof. Adolfo. Nota sopra 
alcuni insetti parassiti del gelso e dell' o- 
livo. (14 Giugno) N. s, 10. 354 

1866. Bechi prof. Emilio. Lettera intorno ad un 
insetto che attacca, di preferenza, i giovani 
rami e le piante di olivo N. s. 13. ex 

1886, Targio'ni Tozzetti prof. Adolfo. Di alcuni 
rapporti delle coltivazioni cogli insetti, e 
di due casi di infezioni del nocciuolo e del- 
l'olivo per cagione di insetti. (1 Marzo).. iv. 8. 116 

1885, Appendice alla precedente memoria. . iv. 8. 140 

1886. Tavola per l'appendice che sopra .... iv. 8. 505 

1896. Tannuccini prof. Vannuccio. Esperimenti 

sulla rogna dell'olivo. (7 Aprile) iv. 18. 79 
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1899. Del Guercio prof. Giacomo. Contribuzione 
allo studio delle forme e della biologia 
della fleotripide dell'olivo (Phloeothrips 
oleae (Costa) Targioni) ; e sopra alcune 
nuoye soluzioni di solfuro di carbonio e 

nicotina come insetticidi. (5 Febbraio). ... iv. 22. 50 

1900. — Sulla dominante infezione della Mosca 
delle olive e sui provvedimenti ed i mezzi 
più adatti per limitarne la diffusione. (18 

Marzo) iv. 23. 127 

1901. Nuove osservazioni relative ai mosce- 
rini dell'olivo, ed in particolare modo della 
Clinodiplosis oLeisuga {Targioni) Kieffer. 

(2 Giugno) iv. 24. 201 

1902. Contribuzione allo studio delle più im- 
portanti cocciniglie dell'olivo e sulle espe- 
rienze tentate per distruggerle. [2 Marzo). iv. 25. 211 

§ 7. Insetticidi diversi. Loro azione ed impiego. 

1883. Targioni Tozzetti prof. Adolfo e Berlese 
prof. Antonio. Intorno ad alcuni insetticidi, 
alle loro mescolanze, ed alle attività rela- 
tive di quelli e di queste contro gli insetti. 
(8 Aprile) , . iv. 11. 323 

1891. Sopra alcune nuove emulsioni insetti- 
cide. (3 Maggio) iv. 14. 96 

1891. Prove sperimentali intorno agli effetti 

di varie emulsioni insetticide sopra le viti. 

(7 Giugno) iv. 14. 163 

1894. — e Del Guercio prof. Giacomo. Sulle 
emulsioni insetticide di sapone, e sopra 
alcune esperienze tentate per determinare 
la causa, o il meccanismo, della loro azione 
morbifera sopra gli insetti. (8 Luglio). ... iv. 17. 137 

1899. Del Guercio prof. Giacomo. Contribuzione 
allo studio delle forme e della biologia 
della fleotripide. dell'olivo {Phloeothrips 
oleae {Costa) Targioni); e sopra alcune 

u 
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nuove soluzioni dì solfuro di carbonio e 

nicotina come insetticidi. (5 Febbraio), ... iv. 22. 50 

1900. Del Querelo prof. Giacomo. Insetti e inset- 
ticidi contro le larve delle cavolaie. (16 

Luglio) IV. 23. 242 

1901. — Osservazioni relative all'azione del- 
l'ossido di calcio sui bruchi e sulle uova 

delle cavolaie, (7 Luglio) iv. 24. 216 

1902. — Osservazioni relative alla malsania 
della vite e del nocciuolo e sui resultati 
dei primi esperimenti tentati per combat- 
terla. (20 Aprile) iv. 25. 80B 

1903. — Intorno ad alcune osservazioni di bio- 
logia agraria. — 1.* Nota. (5 Luglio) iv. 26. 82& 

Sottosezione B. 
§ 1. Orobanche delle fave. 

1891. Yannucoliii prof. Vannuccio. Esperienze per 
la distruzione delle orobanche delle fave. 

(2 Agosto) IV. 14. 213 

1892. Carnei prof. Teodoro. Su Vorobanche delle 

fave. (5 Giugno) iv. 15. 273 

§ 2. Oidio della vite. 

1863. Targloni Tozzetti prof. Adolfo. lettera al 
Segretario degli Atti intorno alla nota del 
sig. Trevisan « sulla esatta determinazione 
del fungo parasita delVuva », (9 Luglio), N.s. 1. 14 

1853. Gera dott. Francesco. Brano di lettera re- 
lativa alla pubblicazione fatta dal signor 
Maspero del di lui vantato rimedio contro 

la malattia delle uve. (10 Luglio) N. s. 1. 8 

:1853. Bechi prof. Emilio. Intorno al rimedio per 
la malattia dell'uva, proposto dai signori 
Giovacchino e Filippo Maioli. Rapporto 
della Commissione accademica per lo studio 
di detta malattia. (7 Agosto) n. s, 1. 135 
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1858. Gnppari prof. Pietro. Intorno agli effetti 

della polvere di zolfo e della mistura Maioli, 

adoperate a Orciano dal signor Michele Pe> 

rugia per combattere la dominante malattia 

deiruva. — Relazione. (25 Settembre) if . 8. 1. 149 

1858. Targioni Tozseetti prof. Adolfo. Eapporto 

intorno agli effetti dei vari rimedi tentati 

nell'anno corrente contro la malattia deì- 

VuYA. (26 Settembre) n.s. 1. 214 

1854. Amici Giov. Battista. Lettera al Segretario 
degli Atti relativa al fatto, descritto nel 
collettore dell'Adige dal signor Manganotti 
e relativo all'oidio della vite. (26 Feb^ 
braio) N. 8. 1. 834 

1855. Bidelli march. Cosimo. Parole dette aprendo 
la discussione sulla malattia della vite. (22 
Aprile) H. 8. 2. 329 

1855. Quesiti intorno alla malattia delle viti, già 
pubblicati dalla Commissione accademica, 
e conclusioni di questa riguardo ai mede- 
simi N. 8. 2. 834 

1855. Discussione sulla malattia della vite. (22 e 

29 Aprile) N. 8. 2. 

1855. Calderini dott. Carlo Ampelio. Sulle muci- 
dinee parasite delle uve N. 8. 2. xi 

1856. Amici prof. Giov. Battista. Lettera intomo 

alla malattia della vite (crittogama) n. 8. 3. Lxxxvii 

1858. Rossini ing. Pietro. Conclusioni del Eap- 
porto della Commissione accademica no- 
minata per riferire sugli effetti ottenuti 
dall'uso dello zolfo nella malattia della 
vite. (Il Aprile) N. 8. 5. xci 

1860. Bidolfl march. Niccolò. Sui maggiori danni 
che, per la nota crittogama, le nostre viti 
risentirono nell'anno 1859 in paragone al- 
l'anno antecedente. (12 Febbraio), N. s. 7. 85 

1890. Sestini prof. Fausto e Mori Antonio. In 
qual modo agisca lo zolfo snlV oidio delle 
viti. (80 Marzo) iv. 13. 238 
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§ 3. Peronospora della vite. 

1889. Caruso prof. Girolamo. Esperienze sui me- 
todi per combattere la peronospora della 

vite, fatte nel 18S8. (7 Aprile) iv. 12. 149 

1890. — Esperienze per combattere la perono- 
spora delle viti. (2 Marzo) iv. 13. 61 

1890. Yannnccini prof. Vannuccio. Preparazione 
del miscuglio calce-rameico per la cura 
della peronospora. f4 Maggio) iv. 13. 117 

1897. Passerini conte Napoleone. Esperienze com- 
parative per combattere la peronospora della 
vite, mediante solfato ed acetato di rame. 
(7 Febbraio) iv. 20. 89 

1897. Caruso prof. Girolamo. Esperienze fatte nel 
1896 per combattere la peronospora delle viti 
per mezzo dell'acetato di rame in confronto 
colla poltiglia cupro-calcica (7 Marzo). ... iv. 20. 115 

1899. Tannnccini prof. Vannuccio. Osservazioni 
ed esperienze sulla preparazione delle mi- 
scele cupro-calciche. (25 Giugno) iv. 22. 158 

1900. Passerini conte Napoleone. Esperienze per 
combattere la peronospora della vite isti- 
tuite nel 1899. (13 Maggio) iv. 23. 64 

1902. Caruso prof. Girolamo. Esperienze sui mezzi 
per combattere la peronospora delle viti. 
(^Aprile) IV. 25. 205 

1903, Passerini prof. Napoleone. Sopra la ade- 
renza della poltiglia cupro-calcica alle fo- 
glie delle viti. — Nota. (21 Giugno) iv. 26. 300 

1903« Caruso prof. Girolamo. Esperienze per com- 
battere la peronospora delle viti fatte nel 
1902. (5 Luglio) iv. 26. 887 

§ 4. Crittogame parassite delVolivo e del gelso. 

1853. Amici prof. Giov. Battista. Sulla malattia 
della foglia del gelso, detta fersa, o sec- 
cume. — Rapporto. (7 Agosto) N. s. 1. 72 
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1854. Targrioni Tozzetti prof. Adolfo. Comunica- 
zione intorno ad una alterazione nelle fo- 
glie dell'ulivo N. s. 1. 291 

1894. Caruso prof. Girolamo. Esperienze sui mezzi 
per combattere il vajuolo dell'olivo (Cyclo- 
conium oleaginum, Boyer) ; e la ruggine, o 
seccume, delle foglie di gelso. (Septoglocum 
Mori, Briosi e Cavara. (8 Luglio) iv. 17. 156 

1901. Ferrari prof. Prospero. Relazione della 
Commissione giudicatrice nel Concorso per 
esperimenti di rimedi contro la malattia 
degli olivi (Cycloconium oleaginum Cosi). 

(13 Gennaio) iv. 23. cxix 

1903. Caruso prof. Girolamo. Esperienze sulla 
influenza della concimazione, della rama- 
tura e della varietà di olivi nella difesa 
dal Cycloconium oleaginum. (6 Luglio). . . iv. 26. 881 

§ 5. Scopazzi del ginepro e infezioni del castagno. 

1899. Bargagli march. Piero. Notizie intorno ad 

alcune malattie del castagno. ( t Giugno) . iv. 22. 177 

1902. Peglion dott. Vittorio. Gli scopazzi, o Ile- 
xembesen, di luniperus macrocarpa cagio- 
nati da Gymnosporangium clavariae forme, 

(l Givano) IV, 26. 197 

SEZIONE IV. 

PRODOTTI AGRARI, LORO MANIPOLAZIONE 
E CONSERVAZIONE. 

§ 1. Vini, Loro preparazione e commercio. 
Fermenti e procedimenti diversi* 

1856. Casantl prof. Damiano. Rapporto della De- 
putazione ordinaria intorno al conferimento 
dei premi Alberti sulla fabbricazione del- 
l' alcool N. s. 3. 370 
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1862. Sestinl prof. Fausto e Fabrinl Attilio. De- 
terminazione dei principali componenti i 
vini d'Italia (16 Giugno) , N. s. 9. 171 

1867. Degli llbizi march. Vittorio. Sulla produ- 
zione del vino in Italia. (7 Aprile e 21 Lu-^ 
glio) N. 8. 14. 137 

1896. ffiiarini conte Giovanni. Delle condizioni at- 
tuali della viticultura e della vinificazione 
in Italia, considerate dal punto di vista del- 
Finteresse dei proprietari e del paese. (9 
Maggio) iv. 9. 177 

1878. Minacci avv. Tommaso. Relazione della 
Commissione giudicatrice nel concorso per 
il perfezionamento ed incremento della in- 
dustria enologica in Italia. (30 Maggio), . . rv. 7. 1 



1885. Pestellini avv. Ippolito. Degli elementi che 
concorrono alla formazione del tipo nei vini, 
della sua costanza ed uniformità e della 
unificazione del medesimo come mezzo più 
adatto a dare alla produzione dei vini il vero 
carattere d'industria nazionale. (9 Agosto). iv. 8. 356 

1900. Rossi cav. Guido Francesco. D' un aspetto 
importante della questione enologica. [4 
Febbraio) iv. 23. 34 



1869. Pelli Fabbroni comm. Giuseppe. Proposte 
per la formazione di una Società per la ma- 
nifattura e per lo smercio all'estero di vini 
Toscani. (7 Marzo) n. s. 16. 56 

1888. Pestellini avv. Ippolito. La cantina sociale 

di Bagno a Ripoli. (2 Settembre) iv. 11. 519 



1895. Passerini conte Napoleone. Sul governo del 
vino come si pratica in Toscana. Memoria 
premiata dalla R. Accademia dei Georgofìli 
nell'adunanza solenne del di 22 Dicembre 
1895 IV. 18. 246 
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1895. TAnnueeini prof. Vannuccio. Relazione della 
Commissione giudicatrice intomo al Con- 
corso per uno studio sul governo del vino. 
(22 Dicembre) iv. 18. lxxix 

1898. Caraso prof. Girolamo e Ga9perini dott. Gu- 
stavo. Osservazioni e ricerche sperimentali 
sull'uso dei fermenti puri selezionati nella 
vinificazione. (3 Luglio) * iv. 21 . 213 

1900. Passerini conte Napoleone. Su di alcuni fer- 
menti selezionati, applicati isolatamente e 
simultaneamente al mosto. (2 Dicembre), . . iv. 23. 311 

1900. I fermenti selezionati applicati al go- 
verno del vino. (2 Dicembre) iv. 23. 337 

1900. Se, e per qual causa, coi fermenti se- 
lezionati si ottiene vino più ricco in alccol 
che coi fermenti naturali. Esperienze ese- 
guite nel 1898. (2 Dicembre) iv. 23. 331 

1900. — e Fantechi. Se le foglie di alcuni vi- 
tigni sieno capaci di comunicare al vino 
V aroma speciale delle uve. Esperienze. (2 
Dicembre) iv. 23. 845 

1903. Sulla vinificazione con mosto steriliz- 
zato, mediante solfiti, e con fermenti adat- 
tati al mezzo solforoso. Nota. (21 Giugno), iv. 26. 295 



1861. Seslini prof. Fausto. Sulla generazione del- 
l'idrogeno solforato nei vini ottenuti dalle 
uve solfate. (7 Aprile) N. s. 8. 220 

1896. Passerini conte Napoleone. Esperienze di 
preparazione dei vinelli col processo Miintz. 

(14 Giugno) iv. 19. 214 

1897. Tannnccini prof. Vannuccio. Sulla prepara- 
zione dei vini bianchi fini. (4 Aprile) iv. 20. 109 

1899. Passerini conte Napoleone. Modificazioni al 

solforatore per botti sceme. (15 Gennaio), iv. 22. 87 
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§ 2. Olio. Sua formazione nelle olive, in ra- 
gione della maturazione. Impurità e mezzi 
per iscoprirle, 

1857. Ridolil march. Luigi. Relazione sommaria 
sul conferimento dei premi Alberti per mi- 
glioramenti nella manifattura dell'olio d'o- 
liva. (28 Giugno) N. s. 4. 58^ 

1888. Passerini conte Napoleone. Sulla quantità 
di olio contenuto nelle olive delle più co- 
muni varietà delle campagne fiorentine. (5 

Febbraio) iv. 11. 281 

1889. Golfàreiii prof. Innocenzo. Eelazione della 
Commissione giudicatrice pel conferimento 
dei premi di fondazione Alberti, sui più ri- 
levanti miglioramenti introdotti nella pre- 
parazione dell'olio di oliva. (7 Luglio). ... rv. 12. 316^ 

1897. Tobler dott. Oscar. Ricerche sull'epoca op- 
portuna per la raccolta delle olive (3 Gen- 
naio) IV. 20. 41 

1899. e ViTiani N. Ricerche sull'epoca oppor- 
tuna per la raccolta delle olive. (25 Giugno) iv. 22. 248- 

1902. Passerini conte Napoleone. Sopra la quan- 
tità di olio contenuto nelle olive delle più 
comuni varietà delle campagne fiorentine. 
Terza nota, (l Giugno) iv. 25. 341 

1902. Tobler dott. Oscar. Ricerche sull'epoca op- 
portuna per la raccolta delle olive. Terza 
nota. (7 Dicembre) iv. 25. 344 

1902. Ricerche sull'epoca opportuna per la 

raccolta delle olive. Quarta nota. (7 Di- 
cembre) IV. 25. 36a 
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SEZIONE V. 

INDUSTRIE ATTINENTI ALL'AGRICOLTURA. 

§ 1. Zootecnia. Alimentazione del bestiame- 
Uso del sale. Lavorazione del latte» 

1855. Targrioni Tozzetti prof. Adolfo. Eapporto 
della Deputazione ordinaria sul concorso 
per la compilazione di un Manuale sulla 
cachessia acquosa j o marciaia, delle Pecore, 
(23 Dicembre) n. s. 8. 3& 

1891. Camso prof. Girolamo. Esperienze sulla con- 
servazione dei foraggi freschi colla pressa 
Blunt. (3 Maggio) iv. 14. 131 

1895. Yannuccini prof. Vannuccio e Marchi dott. 
E. Impiego della sansa di olive per Tali- 
mentazione del bestiame. (7 Aprile) ...... iv. 18. 60 

1852. Bechi prof. Emilio. Del sale e dei suoi usi 

in agricoltura e pastorizia N. 8. 12. 239' 

1888. Alpe prof. Vittorio. Sulla spannatura mec- 
canica nelle Cascine della montagna to- 
scana. (6 Febbraio) iv. 11. 607 

1901. Caseifìcio industriale. (6 Maggio] .... iv. 24. 158- 

§ 2. - A. - Baco da seta del gelso. 
Studii scientifici. Allevamenti sperimentali 
e autunnali. Atrofia dei filugelli. Cure e 
disinfettanti. Studi, preparazione e com- 
mercio del seme. Bozzoli dell' Argentina. 

1857. Stadiali prof. Cesare. Eapporto sull'opera 
del prof. E. Cornalia intitolata : ^fonografia 
del Bombice del gelso. Milano 185(5. (Il 
Gennaio) n.s. 4. 16T 
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1858. Studiati prof. Cesare. Bapporto su i libri 
del dott. Angelo Maestri, intitolati : Fram- 
menti anatomici, fisiologici e patologici sul 
baco da seta; e Nuove osservazioni fatte 
nel decorso deW allevamento dei bachi nel 
1867. (10 Gennaio) N. S. 6. 145 

1861. riccone dott. Antonio. Studi sul corpo 

grasso del baco da seta n. s. 8. 90 

1888. Luciani prof. Luigi. Sui fenomeni respira- 
tori delle uova del bombice del gelso. (8 
Gennaio) iv. 11. 1 

1893. — Sui fenomeni respiratori della crisa- 
lide del bombice del gelso. — Ricerche pre- 
liminari. (5 Marzo) iv. J 6. 62 

1895. — e Lo Monaco dott. D. Sui fenomeni re- 
spii-atori delle larve del bombice del gelso. 
(3 Marzo). iv. 18. 89 

1895. — e Tarulli dott. L. Il peso dei bozzoli 
del bombice del gelso, dall'inizio della loro 
tessitura alla nascita delle farfalle. — Nota 
pratica sperimentale. (5 Maggio) iv. 18. 89 

1902.. Del Guercio prof. Giacomo. Relazione sul 
lavoro presentato al Concorso per lo studio 
sperimentale sulle migliori razze nostrali ed 
asiatiche del bombice del gelso. (6 Luglio) iv. 25. xxx 

1903. Nazari dott. Alessio. Il sangue del Bombix 
Mori allo stato larvale. — 1.* Comunica- 
zione. (6 Luglio) IV, 25. 366 

1902. Duoceschi dott. V. Il sangue del Bombix 
Mori allo stato larvale. — 2.* Comunica- 
zione. (7 Dicembrz) iv. 25. 365 



1868. Ricasoll barone Bettino. Relazione dell'alle- 
vamento dei bachi di quest' anno 1858 nelle 
due fattorie di Terranno va nel Valdarno 
Superiore, e di Brolio in Chianti. (8 Agosto) N. s. 5. 877 

1861. Lambraschlnl ab. Raffaello. Di alcune par- 
ticolarità osservate nell'andamento de' bachi 
da seta nella passata primavera. (11 -4^0*^0) N.s. 8. 421 
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1364. Marchi prof. Pietro. Nota statistica di un 
allevamento di bachi da seta, fatto nel 
H. Museo di Firenze nella primavera del 
1864. (24 Giugno) N. s. 11. 208 

1865. Tig^i prof. A.ttilio. Sulla igiene dei bachi 

da seta nelle prime età. — Nota. {Aprile), n. s. 12. xiii 

1868. Stadiati prof. Cesare. Su i bachi da seta; 

Ricordi ed osservazioni. (5 Luglio) N. s. 16. 228 

1894. Passerini conte Napoleone. Esperienze sopra 
Talìmentazione dei bachi da seta con fo- 
glia aspersa con poltiglia cupro-calcica. (8 
Luglio) IV. 17. 149 

1896. — Sopra la alimentazione dei bachi da 
seta con la foglia aspersa di poltiglia cu- 
pro-calcica. (14 Gm^no) IV. 19. 220 

1901. Arcangeli prof. Giovanni. Alcune osserva- 
zioni sull'alimentazione dei bachi da seta. 

(27 Gennaio) iv. 24. 31 

1902. — Esperienze effettuate sopra un piccolo 
allevamento di bachi da seta. (18 Maggio). Iv. 25. 191 



1867. Marsilli F. T. Di un allevamento autun- 
nale di bachi da seta. — Osservazioni. (11 

Gennaio) n. s. 4. 291 

1857. Bidolfl march. Cosimo. Nota alla comuni- 
cazione del signor Marsilli sull'allevamento 
autunnale dei bachi da seta. (11 Gennaio), n. s. 4. 287 
1357. Lambruschini ab. Raffaello. Rapporto della 
Deputazione, alla quale è stato commesso 
di esaminare uno scritto del sig. Marsilli 
di Roveredo intorno all'allevare i bachi da 
seta in autunno. (10 Maggio) n. s. i. 356 

1868. Scoti dott. Francesco. Sui bozzoli e sulla 
seta, prodotti da un' esperimento di alleva- 
mento autunnale, fatto dal march. Ferdi- 
nando Bartolommei. — Rapporto. (7 Marzo) M. s. 6. 199 
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1855. Ridolfl march. Cosimo. Comunicazione in- 
torno ai risultati di diverse esperienze in- 
traprese nell'interesse della sericicultura . N.s. 2. cxviil 

1856, riccone dott. Antonio. Rapporto sui nuovi 
studi del dott. Francesco Gera, relativi al- 
V atrofia contagiosa dei bachi da seta. (2 

Marzo) N.s. 3. 157 

1856. LambruBchini abate Baffaello. Lettera in- 
tomo alla malattia delle farfalle. (7 Feb- 
braio) N.s. 8. XXIII 

1856. Lettera al Segretario del carteggio in- 
torno alla malattia delle farfalle. (4 Luglio) n. s. 3. xcv 

1861. Tigri prof. Atto. Sull'atrofìa dei bachi da 

seta. — Ricerche. (17 Febbraio) N. s. 8. 232 

1863. Studiati prof Cesare. Intorno al signifi- 
cato pratico della presenza dei corpuscoli 
oscillanti nelle uova dei bachi da seta. (8 

Marzo) N.s. 10. 207 

1864. Yisconti Tene sta march. Emilio. Lettera 
intorno al detrimento gravissimo che so- 
vrasta alla sericoltura nazionale a causa 

della invadente atrofia n. s. 11. xxviii 

18G4. Tigri dott. Atto. Epilogo delle osservazioni 
fatte sul parasitismo interno del baco da 
seta ; considerato nel bruco, nella ninfa, 
nella farfalla e nelle uova n. s. 11. Lxxvi 

1864. Toscani prof. C. Nota sulle crittogame in 
genere e sulla natura e provenienza di 
quella che accompagna l'atrofia del baco 
da seta. (13 Aprile) n. s. 11. Lxxxr 

1S64. Marcili prof. Pietro. Brevi considerazioni 
sopra una sorgente di errore nello studio 
dei corpuscoli della dominante atrofia dei 
filugelli. (8 Maggio) n. s. 11. 157 

1867. Bechi prof. Emilio. Rapporto della Depu- 
tazione ordinaria sul concorso per un ri- 
medio alla malattia dei bachi da seta. [22 
Dicembre) n. s. 15. 32 
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1858. Lambrnsohlni ab. EaiFaello. Helazione in- 
torno all'opuscolo del prof. Grimelli, inti- 
tolato ! Zolfo e carbone, quali disinfettanti 
per Vallevamento migliore dei bachi da 

seta, (8 Agosto) N. s. 5. 337 

1859. Targioni ToEzetti prof. Adolfo. Delle fu- 
migazioni e delle disinfezioDi nella ma- 
lattia dei bachi da seta. — Eelazione. (IO 

Aprile) N. s. 6. 116 

1863. Marchi prof. Pietro. Sull'azione dello zolfo 
e dello iposolfito di soda nella malattia dei 
bachi da seta. Breve nota. (14 Giugno). . . N. s. 10. 349 

1863. Ultime osservazioni suU' azione del 

solfito ed iposolfito di soda nella malattia 

dei bachi da seta. (23 Agosto) n. s. 10. 464 

1866. Bechi prof. Emilio. Nota sulla solforazione 
della foglia dei gelsi, come preservativo 
del baco da seta. (5 Maggio) N. 8. 13. cxi 

1866. Studiati prof. Cesare. Intorno a qualche 
espediente inteso ad attenuare i danni della 
attuale epizoozia dei filugelli. — Conside- 
razioni. (12 Agosto) N. s. 13. 225 

1897. Luciani prof. Luigi e Tarulli dott. L. Dei 
mezzi di sterilizzazione delle bigattiere. — 
Eicerche sperimentali. (3 Gennaio) iv. 20. 1 



1863. Tisconti Yen osta march. Emilio. Lettera 
colla quale, a nome del Ministero degli 
Esteri, si inviano, per esperimentare, alcune 
partite di seme da bachi di razze prove- 
nienti dal Marocco, e propriamente dalla 

Provincia di Fez. (2 Marzo) N. s. 10. CXLIII 

1868. —^ A nome del Ministero degli Esteri in- 
viansi all'Accademia alcuni campioni di 
semi da bachi esteri, perchè ne faccia Fespe- 
rimento. (23 Dicembre) * N. s. 10. CL 

1864. Ticozzi ing. Francesco. Lettera intomo al 

seme di bachi da seta. (20 Luglio) N. 8. 11. cxx 
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1864. Sidolil marcii. Cosimo. Lettera al Ministero 
degli Affari Esteri, colla quale accompa- 
gnasi il resultato degli esami microscopici 
fatti sulle uova dei bachi da seta inviate 
da S. E. il Ministro n. 8. 11. Lxvi 

1864. Targioni Tozzetti prof. Adolfo e Marchi 
prof. Pietro. Resultato degli esami micro- 
scopici fatti sulle uova dei bachi da seta 
inviate da S. E. il Ministro degli Affari 
Esteri. (lA Marzo) n.s. 11. Lxvii 

1866. Cini cav. Bartolommeo. Rapporto sopra una 
lettera del sig. Gio. Batta Beccari intorno 

al seme da bachi del Giappone. (16 Aprile), N. s. 13. 157 

1867. Marohi prof. Pietro. Sopra un nuovo me- 
todo proposto per la confezione del seme 

di bachi da seta. Rapporto. (24 Febbraio). N.S. 14. 133 

1867. Targlonl Tozzetti prof. Adolfo. Studi sul 
seme dei bachi da seta e sulle nascite dei 
bachi sotto la dipendenza della malattia 
dominante. (24 Febbraio) n. 8. 14. 58 

1867. Nuovi studi, sul nascere dei bachi da 

seme infetto. (22 Settembre) n. s, 14. 178 

1871. Bruni. Rapporto intorno alle condizioni del 
mercato del seme di bachi in Yokohama. 
(22 Luglio) IV. 2. xxiu 

1873. Marchi prof. Pietro. Rapporto sopra alcuni 
bozzoli delle Colonie agricole della Repub- 
blica Argentina. (18 Maggio) iv. 3. 190 



- B - Bachi da seta dell' Ailanto, del Ricino 
e della Tetranthera. 

1854. Passeri ai prof. Carlo. Notizie sullo sviluppo 
delle farfalle, accoppiamento e deposizione 
delle uoVa della Bombyx, o Saturnia, Cyn- 

tia, Latr. {Giugno) N. s. 1. 530 

1855. Tassi prof, Attilio. Osservazioni sulla con- 
sei'vazione delle crisalidi àéìVAtfacus cin- 

iya, o Eria indiana N. s. 2. Lxxxvil 
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1855. Manganotti prof. Antonio. Intorno al me- 
todo da lui tenuto per sospendere la tra- 
sformazione delle crisalidi del Bombyx Cyn- 
thia in farfalle N. s. 2, cxvi 

1861. Piccioli Ferdinando. Del primo allevamen- 
to in Firenze della nuova specie di baco da 
seta, che si nutre delle foglie dell'Ailanto. 
(Aylanthus glandulosa), Belazione. (14 Lu- 
glio) N. s. 8. 387 

1864. Bidolfl march. Cosimo. Nota sull'alleva- 
mento del Bombice deirAilanto {Saturnia 
Cynthia) e sulla filatura del suo bozzolo. 
(14 Febbraio) N. 8. 11. 78 



1854. Sari prof. Paolo. Lettere relative all'alle- 
vamento del baco da seta del ricino. (Bom- 
bix Cinthia). (31 Maggio e 9 Giugno) N. 8, 1. 454 

1854. Lettere con le quali comunica le sue 

osservazioni intorno all'allevamento, da lui 
felicemente eseguito, delle larve del filu- 
gello del Ricino. (27 Giugno e 7 Luglio) . n. s. 1. 474 

1851. Lettera con la quale comunica la fine 

delle sue osservazioni sull'allevamento del 

baco del Ricino. (4 Agosto) N. s. 1. 576 

1854. De Cambraj" Dlgny conte Guglielmo. Let- 
tera colla quale invia alcuni bozzoli del 
nuovo baco da seta indiano, da lui ottenuti 
col seme di bachi del Ricino N. s. 1. 597 

1861. Ridolfl march. Cosimo. Sul Bombix Cynthia. 

Nota. (17 Marzo) N. s. 8. 205 



1865. Lotteri Federigo. Lettera al Ministero di 
Agricoltura e Commercio, colla quale tra- 
smettonsi alcuni saggi di seta, che si pro- 
duce nell'Assam da un baco che si nutrisce 
della Tetranthera, dal Ministero inviati al- 
l'Accademia. (2 Novembre). ..... n. s. 13. evi 
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1866. Targioni Tozzetti prof. Adolfo. Relazione 
sopra la seta moogha delle Indie, e sopra 
un opuscolo intorno alla riacclimazione del 
gelso, comunicati alla R. Accademia dal 
Ministero di Agricoltura e Commercio. (10 
Giugiìo) N.B. 13. 184 

§ 3. Apiario Sciarelli alle Cascine di Firenze. 

1855. SalTagnoli Marchetti dott. Antonio e Barto- 
iommei march. Ferdinando. Rapporto sullo 
Stabilimento apiario delle RR. Cascine, di- 
retto dal Sig. Cap. Romualdo Sciarelli. (16 
Settembre) n. s. 2. 610 

§ 4. Orticultura e Pomologia. 

1854. Tassi prof. Attilio. Lettera colla quale co- 
munica molte sue importanti esperienze 
sull'uso del Collodion, per favorire lo svi- 
luppo delle radici nelle talee, le quali ne 
dimostrano assolutamente la inutilità N. 8. 1. 598 

1858. Zantedesohi prof. Francesco. Parole intorno 
ad un trattato sulla coltivazione degli al- 
beri da frutto dell'Ab. Berlese N. s. 5. cxv 

1860. Guppari prof. Pietro. Intorno al concorso 
ai due premi per la coltivazione delle viti 
e per quella degli alberi fruttiferi. Rap- 
porto. (15 Gennaio) n. s, 7. 68 

1868. Siemoni comm. Giov. Carlo. Relazione sul 
Manuale dell'ortolano dei fratelli Marcel- 
lino e Giuseppe Roda. (6 Novembre)... ,.. n. s. 15. cxxxiii 

1888. TalrasBOri prof. Vincenzo. Sulla scuola di 
Pomologia e di Orticultura alle Cascine 
dell' Isola in Firenze. (4 Marzo) iv. 11. 129 
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SEZIONE VI. 

ISTITOZIONI AGRARIE. METODI DI STUDIO 
E DI INSEGNAMENTO. 

§ 1. Ordinamento dell' istituzione agraria in generale 
e piti specialmente in Toscana, 

1857. Lambrasoliini ab. Baffaello. Dell' insegna- 
mento deirAgricolturaia Toscana. (8 il/a r«o) N.B. 4. 237 

1857. Cnppari prof. Pietro. Deirordinamento del- 
Tistruzione agraria più adattata alla eco- 
nomia rurale della Toscana. (5 Aprile) ... N. s, 4. 817 

1858. Bidolll march. Luigi. Suir insegnamento 
teorico-pratico dell' agricoltura in Toscana. 
Bapporto della Commissione accademica 
nominata nell'adunanza del di 8 Marzo 

1857. (7 Febbraio) N. s. 6. 162 

1868. Gappari prof. Pietro. Considerazioni intomo 

all'insegnamento agrario. (8 Febbraio), ... N. s. 10. 159 
1894. Tanari march. Luigi. Considerazioni sul 

« Come ravvivare V insegnamento agrario » 
. del Senatore Pecile. (6 Maggio) iv. 17, 26 

§ 2. Scuole agrarie superiori, teoìnco-pratiche, 
elementari e ambulanti. 

1893. Sossi comm. Alessandro. Lettera colla quale 
esprime la sua opinione sulla necessità di 
una riforma radicale, cosi per le scuole su- 
periori di Agricoltura, come per le Camere 
di Commercio. (3 Febbraio) iv. 16. x 

1893. Alpe prof. Vittorio. Di alcune idee sull'in- 
segnamento superiore agrario in Italia. (5 
Febbraio) iv. 16. lOO 

1868. Doni ing. Pergentino. Sulla necessità di a- 
prire scuole pratiche d'agricoltura. Sunto di 
una memoria. (26 Lvglio) N. s. 10. 469 

15 



— 226 — 



^«^ Materie Voluf^^Pagina 



1887. Procacci cav. Pietro. Alcune idee sulla istru- 
zione agraria e più specialmente su quella 
che può essere adatta ai contadini. (18 
Marzo) IV. 10. 13 

1889. — Le scuole pratiche di agricoltura. (1 

SeUembre) iv. 12. S26 



1899. Bidelli march. Carlo. Dell'insegnamento a- 

grario nelle scuole elementari. (16 Aprile), iv. 22. 77 



1899^ Bigny de Cambray conte Guglielmo. Le Cat- 
tedre ambulanti di agricoltura. (4 Giugno), iv. 22. 328 

§ 3. Sesta riunione agraria di Meleto. 

1858. Ridolfl marchese Cosimo. Frammento della 
memoria letta alla sesta riunione agraria 
di Meleto, e comunicato insieme con la scrit- 
tura alla Commissione che doveva riferire 
sulla esattezza dei calcoli. (8 Giugno), ... N. s. 1. 91 

1858. Rossini ing. Pietro. Rapporto della Commis- 
sione incaricata della visita alla tenuta di 
Meleto. (23 Giugno) n. 8. 1. 95 

1853. Salragnoll Marchetti dott. Antonio. Rap- 
porto della Deputazione ordinaria, intomo 
alla sesta riimione agraria di Meleto del 
di 8 Giugno 1853. (7 Agosto) n. 8. 1. 79 

§ 4. Istituti Cattani, Vegni e Castagnoli. 

1863. Salragnoli Marchetti dott. Antonio. Degli 
Istituti agrari fondati in Castelletti da Leo- 
poldo Cattani Cavalcanti. Brevi notizie. (12 
Aprile) N.s. 10. 247 

1863. Bnonazia prof. Girolamo. Suir Istituto a- 
grario di Castelletti. Rapporto della Com- 
missione eletta nell'adunanza del di 12 A- 
prile 1863. (20 Settembre) n. 8. 10. 492 
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1884. Pestellini aw. Ippolito. Belazione sul pa- 
rere ricliieflto all' Accademia intomo allo 
Statuto organico delllstituto Vegni (scuola 
pratica di agricoltura). (6 Ottobre) IV. 8. xxxiv 



1884. Franehetti prof. Augusto. Belazione intomo 
allo Statuto organico della Pia Eredità Ca- 
stagnoli. (5 Ottobre) N. 8. 8. xliii 

1886. — Seconda relazione della Commissione 
nominata per esaminare lo Statuto della Pia 
Eredità Castagnoli, intomo alla proposta di 
alcune modificazioni da introdurre nello 
Statuto stesso. (3 Maggio) iv. 8. oxvii 

1900. PestelllDi av v. Ippolito. Belazione sulle mo- 
dificazioni apportate allo Statuto organico 
dell'eredità agricola Castagnoli di Scansano. 
(18 Marzo) iv. 23. xix 

§ 5. Istituzioni agrarie straniere. 

1856. Ridolfl march. Luigi. Dei Comizi agrari in 
Francia, ed in specie di quello di Dieppe, e 
dell'agricoltura di quel Circondario. (16 Set- 
tembre) N.B. 2. 618 

1856. Ridoill march. Cosimo. Lettera al Segreta- 
rio delle corrispondenze intomo ad alcuni 
stabilimenti agrari da Lui visitati nel suo 
ritorno all'Esposizione universale di Parigi. 
(2 Luglio) N.B. 3. xcviii 

§ 6. Metodi di studio. Concorsi agrari. Li- 
bri d'insegnamento e di uso per gli agri- 
coltori. 

1860. Cupparl prof. Pietro. Intorno al più accon- 
cio indirizzo da dare allo studio della eco- 
nomia rurale toscana. (5 Agosto) N. 8. 7. 120 
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1857. Cappail prof. Pietro. Intorno ai modi più 
acconci di usare i premi accademici in prò 
della Economia rurale toscana. (5 Agosto), n. b. 



4. 476 



1859. Carega di Muricce march. Francesco. Nel- 
l'atto di presentare all'Accademia una co- 
pia dell'Annuario agrario pel 1859. Nota. 
(13 Marzo) N. s. 6. 131 

1863. Rossini ing. Pietro. Rapporto intorno ad un 
libro intitolato « Squarci delle lezioni di 
agricoltura dettate nel 1861, nella Univer- 
sith degli studi di Messina, dal prof. Fran- 
cesco Accordino ». (12 Aprile) n.s. 10. 215 

1865. Rapporto intorno alla seconda parte 

delle lezioni di agricoltura del Professore 
straordinario Francesco Accordino inti- 
tolata: Squarci delle lezioni di agricoltura 
dettate nelV Universith degli studi di Mes- 
sina nel 1862. (18 Febbraio) N. s. 13. 60 

Ferrari prof. Prospero. Relazione della Com- 
missione giudicatrice del concorso per un 
libro manuale dell'agricoltore toscano. (9 

Luglio). IV. 16. xxvni 

— Relazione della Commissione giudica- 
trice del concorso per un libro manuale ad 
uso dell' agricoltore toscano. (11 Agosto) , . iv. 18. xxvin 

1900. Passerini prof. Napoleone. Relazione della 
Commissione giudicatrice del concorso per 
una monografia popolare sugli insetti che 
danneggiano gli alberi fruttiferi. (14 Gen- 
naio) IV. 23. XXVI 



1893. 



1895. 
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DIVISIONE QUARTA 

■ CONOMIA PUBBLICA 



SEZIONE I. 

LEGGI GENERALI DELL* ATTIVITÀ ECONOMICA. 

§ 1. Capitale. Sue funzioni ed effetti economici. 

1895. Dlgny De Cambray conte Guglielmo. Sul 
capitale, la sua origine e i suoi effetti eco- 
nomici. (9 Giugno) iv. 18, 99 

1895. Ridolfl march. Luigi. Di una funzione non 
comunemente avvertita del capitale nella 
pubblica economia. {Settembre) iv. 18. 207 

§ 2. Lavoro. Associazioni operaie. Garanzie 
pei lavoratori. Condizioni degli operai e 
loro miglioramento- Emigrazione, 

1869. De Goii conte Augusto. Deir indole delle 

associazioni operaie. (13 Giugno) iv. 16, 92 



1886. Rossi cav. Guido Francesco. GÌ' infortuni 

del lavoi-o (5 Settembre) iv. 9. 268 

1897. Dalla Volta prof. Riccardo. Il contratto di 
lavoro nella legislazione civile, con un'ap- 
pendice. (7 Febbraio) iv. 20. 5G 

1903. Proeaecl cav. Pietro. La cooperazione e il 

conte di Chambrun. (11 Maggio) iv. 26. 22^ 
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1857. Pemzzi comm. TJbaldioo. Di dae opere a- 
yenti per titolo, Funa € Budgets économi- 
qties de» Classes ouvrières, par M. Diicpe- 
tiaux », e Taltra € Lea ouvriers europeens, 
par M. Leplay ». (7 Giugno) ». s. 4. 607 

1859. LambnueMnl ab. Baffaelo. Dei fanciulli po- 
yeri (necessità e modi di toglierli all'ab- 
bandono in cui abbrutiscono). (5 Giugno), N.s. 6. 165 

1865. Barellai prof. Giuseppe. Rapporto intomo 
al libro del sig. Gio. Angiolo Franceschi, 
intitolato: t Della educazione popolare e 
del patronato civile delle moltitudini ». 
(e Agosto) N.s. 12. 115 

1868. Tabarrini comm. Marco. Sulle condizioni 
morali degli operai negli opifìci dell'acido 
borico del conte F. De Larderei in Val di 

Cecina. (2 Febbraio) n. s. 15. 55 

1869. Cini dott. Bartolommeo. Relazione in tomo 
al libro € Les ouvriers des deux mondes ». 

(S Agosto) N.s. 16. 104 

1890. Bardi Serzelli conte Ferdinardo. Case per 

gli operai. (80 Marzo] iv. 13. 84 

1873. De Oori conte Augusto. Della emigrazione. 

(18 Maggio) iv. 8. 192 

§ 3. Relazioni tra Capitale e Lavoro- 
Socialismo. 

1886. Pareto march. Vilfredo. Se convenga fissare 
per legge un minimo al salario guadagnato 
e un massimo alla ricchezza speculata. (4 
Aprile) IV. 9. 103 

1895. Jéhan de Johanois prof. Arturo. Sui rap- 

porti tra capitale e lavoro. (7 Luglio iv. 18. 124 

1895. Dlgny De Gambray conte Guglielmo. Capi- 
tale e Lavoro. (11 Agosto) iv. 18. 174 

1895. Dalla Tolta prof. Riccardo. Sul capitale e 

il capitalismo. (11 Agosto) iv. 18. 157 
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1896. JóInui de Jobannls prof. Arturo. Sui rap- 
porti tra capitale e lavoro. (12 Gennaio),» iv. IB. 1 

1896. BiMWwloiie pabblie» intomo al seguente 
quesito : Nelle relazioni tra Capitale e La- 
voro può la scienza economica additare 
modi, e quali, che lasciandone liberamente 
esplicare le funzioni respettive nella pro- 
duzione, valgano a remuovere giuste ca- 
gioni di sovvertimenti dell* ordine sociale f 
(12 e 2%ApHle) iv. 19.|}J5 

1895. Tanari march. Luigi. Dell'indole del mo- 
derno socialismo e dei rapporti economico- 
sociali tra capitale e lavoro. Lettera aperta 
al prof, de Johannis. (15 Dicembre) iv. 18. 237 

1895. Dalla Tolta prof. Riccardo. Relazione sul 
concorso per un libro popolare intorno alle mo- 
derne dottrine socialistiche. (22 Dicembre), iv. 18. Lxxxnr 

1896. Dlgny l>e Cambray conte Guglielmo. Socia- 
lismo. (9 Febbraio) rv. 19. 21 

1898. — Relazione della Commissione giudica- 
trice del concorso per uno studio sul socia- 
lismo moderno. (16 Gennaio) iv. 20. xxiv 

1898. Jéhan de Johannis prof. Arturo. Sono io so- 
cialista ? (20 Marzo) iv. 21. 129 

1898. IHgny de Cambray conte Guglielmo. Glad- 
stone. Le rivolte socialiste e la scuola eco- 
nomica liberale. (8 Luglio) iv. 21. 168 

§ 4. Libertà economica e sue restrizioni* 
Commercio degli oggetti d'oro e di argento 
e delle opere d'arte. Legge intomo ai pesi 
ed alle misure, 

1864. Fanek Tommaso. Sopra una nuova forma 

da darsi agli UfBzi di garanzia. (19 Giugno). N. s. 11. 208 

1866. Corsi aw. Tommaso. Relazione sulla me- 
moria del sig. Tommaso Funck, circa il mar- 
chio degli ori e degli argenti. (8 Settembre), n. s. 12. 808 
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1866. Gotti comm. Aurelio. Considerazioni sul 
commercio delle opere di pittura e scultura, 
che sono proprietà de' privati. (6 Maggio), N.s. 18. 172 



1867. Lambroschlnl ab. Raffaello. Sulla legge in- 
tomo ai pesi e alle misure metriche. (12 
Maggio) N. s. 14. 94 

§ 5. Proprietà letteraria e privilegi 
sulle invenzioni e scoperte. 

1861. Gori prof. Gilberto. Della proprietà, e più 
specialmente della proprietà intellettuale. 
Pensieri. (17 Marzo) n. s. 8. 239 

1867. — Della proprietà intellettuale. Conside- 
razioni. (22 Settembre) n.s. 14. 211 

I 

1861. Bubieri comm. Ermolao. Rappoi-to sul con- 
corso aperto dalla R. Accademia dei Geor» | 
gofìli intorno al quesito : € Se, ed in quali 
modi e limiti, debba la legge preservare e 

garantire ai cittadini la facoltà esclusiva i 

di usufruttuare le proprie invenzioni nelle 
scienze e nelle arti ». (Il Febbraio) N.s, 8. 121 

1863. Buonazla prof. Girolamo. Rapporto della 
Deputazione ordinaria sul concorso intomo 
al quesito che sopra. (26 Gennaio) n. s. 10. 62* 

1863. Bnbleri comm. Ermolao. Memoria presen- 
tata al concorso proposto dall'Accademia 

sul quesito che sopra e giudicata degna 1 

della menzione onorevole e della inserzione ' 

negli atti n.s. 10. 74 

1868. La proprietà letteraria : considerazioni 

sul Rapporto letto dal cav. prof. Girolamo 
BuoNAZiAi nell'adunanza solenne del 25 

Gennaio 1863. Parte I e II. (10 Maggio e i 

14 Gingilo) n. s. 10. | g^ ' 
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1865. Tabarrini avr. Marco. Eelazione della De- 
putazione ordinaria sul Concorso al premio 
intomo al quesito : € Se, ed in quali modi 
e limiti, debba la legge preservare ai cit- 
tadini la facoltà esclusiva di usufruttuare 
le proprie invenzioni nelle scienze e nelle 
arti ». (12 Febbraio] n s. 12. 4& 

1865. Boociarelli dott. Davio. Memoria presen- 
tata al Concorso sul quesito che sopra e 
giudicata degna della inserzione negli Atti. N. s. 12. 5> 



1868. Buonazia prof. Girolamo. Della invenzione 
e della parte dello inventore nella produ- 
zione e distribuzione della ricchezza. Me- 
moria in risposta ai due discorsi del socio 
£. RuBiERi, sulla proprietà intellettuale. 
(12 Luglio)'. N. 8. 10. 359 

1863. Rnbieri comm. Ermolao. Eettifìcazioni al 
discorso del cav. prof. Girolamo Buonazia, 
intitolato : SulVufficio e la parte dello in- 
ventore nella produzione e distribuzione 
della ricchezza, (20 Settembre) n. 8. 10. 527 

SEZIONE II. 

LEGGI DELLA PRODUZIONE TERRITORIALE. 

§ 1. Costituzione della proprietà. Beni de- 
maniali. Terre pubbliche e servitù. Ipo- 
teche e vendite forzate di immobile Pro- 
tezione legale delle proprietà (Homestead 
ed Hofgut, sistema Torrens). Effetti giu- 
ridici del catasto fondiario. Stime dei 
beni rurali. 

1857. Marzacchi avv. Celso. Rapporto sai libro 
intitolato — Dei Comunali, — Ragiona- 
mento di Giovanni Maffei, Lucca, Tip. di 
Giuseppe Giusti, 1853. (19 Luglio) n. s. 4. 439- 
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IQbQ, Glnori Lisci marcii. Lorenzo. Delle servitù 

di pascolo, legnatico, ecc. (7 Febbraio), ... N. s. 6. 365 

1868. Petrin! cay. Luigi. Sunto di una lettera 
scritta al Presidente dell'Accademia, in- 
tomo alla vendita del beni demaniali della 
Val di Chiana. (12 ^pn7e) N.B. 10. 253 

1895. Tanari march. Luigi. Osservazioni critiche 
sul progetto di legge intitolato € Provve- 
dimenti agrari » (assegnazione delle terre, 
loro bonificamento e colonizzazione agri- 
cola) d'iniziativa del deput. Einaldi ; svolto 
e preso in considerazione nella tornata del 
16 Marzo 1893. (3 Febbraio) iv. 18. 1 

1897. Dalla Tolta prof. Riccardo. Terre pubbliche 
e questione sociale. — Nota intorno a un 
libro dell'on. A. Einaldi. (9 Maggio) iv. 20. 184 



1857. Lambraschini ab. Raffaello. Eapporto dalla 
Commissione deputata dall'Accademia a 
studiare e riferire intorno alle biforme de- 
siderabili delle presenti leggi ipotecarie. 
(20 Settembre) n. s. 4. 461 

4859. Severi cons. Flaminio. Sugli inconvenienti 
della attuale frequenza delle aggiudica- 
zioni in natura dei beni immobili esposti 
ai pubblici incanti. (25 Settembre) N. 8. 6. 269 

1874. Francolini prof. Felice. Della legge dei 
25 Giugno 1865 sulle espropriazioni moti- 
vate dai lavori di pubblica utilità e degli 
inconvenienti che si riscontrano nella sua 
applicazione. (1 Marzo) iv. 4. 107 



1889. Coppi prof. Ettore. La protezione legale 
della piccola proprietà in America. (IZòme- 
stead exemption laws). (5 Maggio) iv. 12. 199 

1891. Santangeio Spoto dott. Ignazio. L' « Ho- 
mestead e VHofgut » nella colonizzazione 



— 235 — 



ASNI Materie Volun^^Pagina 



italiana. Studio economico-ruìrale. (6 Set- 
tembre) IV. 14. 251 

Coppi prof. £ttore. Il sistema di Torreìis e 
la sua applicazione nell'ordinamento della 
proprietà fondiaria nella Colonia Eritrea. 

(8 Gennaio) iv, 16. 1 

1892. L'applicazione del sistema di Torrens 

nella Colonia Eritrea. (6 Marzo) iv. 16. 78 



1893. Erede ing. Giuseppe. Alcune considerazioni 
sulla questione degli effetti giuridici del 

catasto. (9 Luglio) iv. 16. 164 

1894. Coppi prof. Ettore. Teoria e applicazione 

del catasto probatorio. (6 Maggio) iv. 17. 83 

1895. Francolini prof. Felice. Del catasto proba- 
torio in relazione ai libri fondiari e alla 
legge di perequazione dei 19 Marzo 1886. 

(3 Febbraio) iv. 18. 22 

1899. Erede ing. Giuseppe. Lo stato attuale della 
questione degli effetti giuridici del catasto. 
(1 Maggio) iv. 22. 162 



1861. Bossini ing. Pietro. Considerazioni intorno 
al modo di regolare le stime dei beni ru- 
stici nella presente infelice condizione delle 
campagne. (10 Settembre) N. 8. 1. 677 

1858, Considerazioni intomo al modo di con- 
durre razionalmente i giudizi riguardanti 
il valore dei beni, si rustici, come urbani. 

(5 Settembre) n. s. 6, 386 

1859. Sul procedimento da tenersi nel cal- 
colo della ratizzazione di alcuni articoli 
compresi nelle cosi dette stime morte in 
occasione della vendita dei predi rustici, e 
sulla necessità di una statistica delle epoche 
varie, nelle quali si verifica di fatto la ma- 
turità dei prodotti ratizzabili nelle diverse 
Provincie Toscane per la ineguale azione 

delle influenze atmosferiche. (25 Settembre), n. s. 6. 205 
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§ 2. - a - Sistemi rurali, in relazione 
ai miglioramenti agrari. 

1854. Bidolfl march. Cosimo. Considerazioni agra- 
rie suggerite dalla condizione attuale delle 
campagne. — Memorie due. (5 Febbraio e 

2 Aprile) n. s. 1. 335- 

1855. Pogripi cons. Enrico. Dei pericoli e delle 
difficoltà, a cui anderebbero incontro i prò* 
prietari di terre; sospendendo il sistema 
di mezzeria, per praticare attualmente la 
riforma dei metodi di cultura. Brevi osser- 
vazioni. (14 Gennaio) k. s. 2. 62 

1855. BidolA march. Cosimo. Bella mezzeria in 
Toscana, nelle condizioni attuali della pos- 
sidenza rurale. (4 Marzo) N. s. 2. 187 

1855. Della mezzeria in Toscana, special- 
mente nelle coudizioni attuali della possi- 
denza rurale. — 'Memoria II. (17 Maggio). N. s. 2. 407 

1886. Conferenze intorno alla proposta di un 
privilegio da concedersi al sovventore di da- 
naro per i miglioramenti agrari. (28 Marzo 
e 11 Aprile) iv. 9. J g *, 

- b - Sistemi rurali, considerati di fronte 
ai respettivi vantaggi morali e sociali. 

1868. Bnbierl comm. Ermolao. La mezzeria, con- 
siderata come espediente di miglioramento 
sociale ed agrario per la Sicilia. (1 Marzo). N. s. 15. 101- 

1871. Lambraschini ab. Haifaello. Lettera al si- 
gnor march. Luigi Ridolfi, Presidente del- 
l'Accademia dei Georgofili, intomo al valore 
tecnico e morale della mezzeria ; per occa- 
sione delle Conferenze sulla colonia par- 
ziaria. (Settembre) iv. 1, 240* 

1871. BidolA march. Luigi. Lettera al comm. ab. 
Raffaello Lambruschini, intorno al valore 
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tecnico e morale della mezzeria, per occa- 
sione delle Conferenze sulla colonia par- 

ziaria. (Ottobre) iv. 1. 248 

1874. Rublerl comm. Ermolao. Sopra un discorso 
del prof. Girolamo Caruso intorno ai si- 
stemi di amministrazione rurale, ed alla 
questione sociale. (1 Marzo) iv. 4. 3 

- c - Colonia parziaria. Quesiti e Ccmferenze 

per la loro soluzione. 

1871. Bidolfl march. Luigi. Preliminari pubbli- 
cati in occasione delle Conferenze sulla 
colonia parziaria. (16 Agosto) iv. 1. 216 

1871. Quesiti e considerazioni intorno alla 

colonia parziaria. (15 Agosto) iv. 1. 219 

1871. Conferenze sulla colonia parziaria. 1.* Con- 
ferenza. (27 Agosto) iv. 1. 261 

1872. Bidolfl march. Luigi. Proposte di soluzione 
ai quesiti per servire di traccia alla discus- 
sione nelle Conferenze sulla colonia par- 
ziaria IV. 2. 401 

1872. Conferenze sulla colonia parziaria. 2.» Con- 
ferenza. (26 Maggio) iv. 2. 349 

1872. Conferenze sulla colonia parziaria. 3.* Con- 
ferenza. (9 Giugno) iv, 2. 409 

1872. Conferenze sulla colonia parziaria. 4.® Con- 
ferenza. (13 Giugno) iv. 3. 273 

1872. Conferenze sulla colonia parziaria. 6.* Con- 
ferenza. (23 Giugno) iv. 3. 305 

- d - Mezzeria toscana. Memorie postume 
di Vincenzo Salvagnoli. Patti colonici. 
Stime morte. Disdette. 

1855. Pelli Fabbroni avv. Giuseppe. Resoconto 
sull'opuscolo del sig. prof. Giuseppe Osenga 
sul contratto colonico. (4 Marzo) n. s. 2. 218 
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1865. SalTftsrnoli Harehetti dott. Antonio. Consi- 
derazioni intomo alla mezzeria toscana. (4 
Marzo). n.s. 2. 210 

1867. Pelli Fabbroni comm. Giuseppe. Degli studi 
della B. Accademia dei Georgofili sulla mez- 
zeria in Toscana ; Rapporto. (10 Febbraio), n. s. 14. 89 

1869. Gotti comm. Aurelio. Sulle condizioni della 

mezzeria in Toscana. (9 Maggio) N. 8. 16. 77 

1901. HaiEini cav. Carlo Massimiliano. Belazione 
della Commissione giudicatrice del concorso 
per uno studio sulle relazioni che interce- 
dono fra capitale e lavoro nella mezzeria 
toscana. (3 Febbraio) nr. 25. xv 



1883. Salragnoli avv. Vincenzo. Lettera al mar- 
chese Gino Capponi intomo alla colonia 
parziaria. (20 Novembre) iv. 4. 181 

1834. — Prospetto della discussione sulle mez- 
zerie suscitata dal giornale agrario toscano» 
e determinazione dei dati fondamentali per 
risolvere le quistioni proposte. (2 Marzo) . iv. 4. 197 

1834. — Discussione sulle mezzerie toscane. 
Parte prima. Della terra considerata come 
proprietà. (1 Giugno) iv. 4. 218 

1834. Riassunto delle ragioni prime diret- 
tive la riforma delle mezzerie in Toscana. 
(7 Settembre) iv. 4, 239 

1874. Rubieri comm. Ermolao. Avvertenza che 
precede la stampa delle tre memorie del- 
l'avv. Vincenzo Salvagnoli, sulla mezzeria, iv. 4. 169 

1874. Gotti comm. Aurelio. Prefazione che pre- 
cede la pubblicazione delle tre memorie 
dell'avv. Vincenzo Salvagnoli sulla mez- 
zeria IV. 4. 171 
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1855. Bossini ing. Pietro. Intorno alla più rego- 
lare repartizione delle rendite della terra 
fra padrone e contadino, ed intomo alla 
sostituzione dell'affitto alla mezzeria. (4 
Febbraio) n. s. 2. 93 

1898. Francolini prof. Felice. Studio sulla oppor- 
tunità e misura di alcune condizioni es- 
senziali del patto colonico. (8 Gennaio). . . iv. 16. 16^ 



1854. Francolini ing. Felice. Stime morte. Qua- 
lificazione e norme della valutazione loro, 
nei rapporti di venditore a compratore e di 
proprietario a colono. (8 Gennaio) n.s. 1. 349^ 

1859. Rossini ing. Pietro. Sul procedimento da 
tenersi nel calcolo della ratizzazione di al- 
cuni articoli compi*esi nelle cosi dette stime 
morte in occasione della vendita dei predi 
rustici, e sulla necessità di una statistica 
delle epoche varie, nelle quali si verifica 
di fatto la maturità dei prodotti ratizzabili 
nelle diverse Provincie Toscane per la ine- 
guale azione delle influenze atmosferiche. 
(25 Settembre) n. s. 6. 205 

1901. TarnflR ing. Cesare. Stime morte e ratizzo 

dei prodotti pendenti. (3 Marzo) iv. 24. 83 



1857. Rossini ing. Pietro. Intorno ad un progetto 
di riforma della Legge del 2 Agosto 1785 
sulle disdette coloniche, inducente modifi- 
cazione nel contratto di colonia parziaria. 
(S Febbraio) N.S. 4. 20a 

1866. Tabarrini avv. Marco. Eelazione intorno 
al Progetto di un regolamento sulle di- 
sdette coloniche e sulla cessazione dei con- 
tratti di colonia parziaria, trasmesso al- 
l'Accademia dalla Direzione del Comizio 
agrario Senese. (6 Maggio) n. a. 18, 163^ 
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§ 3. Legislazione sulle Miniere. 

1861. Bnonnzia prof. Girolamo. Eapporto della 
Commissione incaricata di esaminare le 
due opere seguenti : Discorso storico-giu- 
ridico sulla legislazione monetaria, dei 
senatori E. Poggi e 0. Marzucchi; Con- 
siderazioni scientifico-tecniche sulla legi- 
slazione mineraria e sulle scuole delle mi- 
niere in Italia, dei professori P. Savi e 

G. Meneghini. (6 Ottobre) n. s. 8. 363 

1862. — Di un libro del deputato A. Zanolixi 
sulla legislazione delle miniere. (19 Gen- 

naio) N.s. 9. 3 

1872. Boeciarelll dott. Dario. Se nella legisla- 
zione mineraria possa razionalmente am- 
mettersi la divisione della proprietà della 
superfìcie da quella del sottosuolo. Parte 

prima. (3 Marzo) iv. 2. 49 

1885. Dallas dott. Gustavo. Della legge sulle mi- 
niere in coerenza alle disposizioni del Co- 
dice Civile del Eegno d'Italia. (7 Giugno) iv. 8. 263 

§ 4. Legislazione forestale, 

1864. Franeollnl ing. Felice. Sulla memoria re- 
lativa alla cultura dei boschi, del parroco 
DiACCiNi ; sopra altra di consimile argo- 
mento del signor F. Meguser ; sull'impor- 
tanza del mantenimento dei boschi, lavoro 
del signor Floreno, e sul progetto di legge 
forestale. (13 3/ar2o) N.s. Jl. 92 

1866. LambroscÙnl ab. Raffaello. Sopra i danni 

d'una legge forestale. (10 Giugno) N. s. 13. 205 

1871. Balestrieri prof. Demetrio. Sopra la cul- 
tura dei boschi e sua relazione con la legge 
forestale. (30 Luglio) iv. 1. 125 
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1877. Carnei prof. Teodoro. Lettera colla quale 

comunica alcune sue osservazioni intorno 

al 1.^ quesito della Classe II.'i posto in 

discussione alle Conferenze sul progetto 

di legge forestale. (12 Maggio) iv. 6. xxxm 

1877. Francolini prof. Felice. Sui quesiti proposti 

dalla B. Accademia dei Georgodli a pro- 
posito della legge forestale approvata dalla 

Camera dei deputati. — Considerazioni ... rv. 6. 286 
1877. Conferenze intorno alla legge forestale. 

1.* Conferenza. (13 Maggio) iv. 6. 1 

1877. Conferenze intomo alla legge forestale. 

2.* Conferenza. (20 Maggio) nr. 6. 98 

1877. CoNFEREK^E intomo alla legge forestale. 

3.» Conferenza. (27 Maggio) iv. 6. 157 

1877. Conferenze intorno alla legge forestale. 

4.* Conferenza. (31 Maggio) iv. 6. 250 

1877. Conferenze intorno alla legge forestale. 

6.» Conferenza. (10 Giugno) iv. 6. 803 

1906. Oori avv. Agostino. Sul vincolo forestale. 

iX Marzo) iv. 26. 64 

§ 5. Legislazione sulla caccia. 

1873. Targioni Tozzetti prof. Adolfo. Sugli ef- 
fetti naturali della caccia e sulle ragioni 
e la opportunità degli ordini per regolarne 
l'esercizio. (25 Giugno) iv. 8. 2CB 

1900. Passerini conte Napoleone. Sui rapporti fra 
gli uccellii gli insetti e le piante coltivate. 
— Proposte per la protezione della "selvag- 
gina. (4 Febbraio) iv. 23. 15 

§ 6. Allevamento artificiale dei pesci. 

1854. Cozzi prof. Andrea. Sulla pescicultura od 
allevamento artificiale dei pesci. — Eela- 
zione. (8 Gennaio e 5 Marzo) n. s. 1. 506 

16 
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1854. Stodlmti prof. Cesare. Sulla possibilità e 
conTenienza di attuare la pescieoltura in 

Toscana. (EstraUo). (9 Luglio) N. 8. 1. 689 

§ 7. Esposizioni agrarie e delle industrie estrattive. 

1855. Bosaeea pzof. Raffaello. Suiresposizioni dei 
prodotti dall'industria, e sulle condizioni 
economiclie della Toscana, specialmente io 
riguardo alla agricoltura. Prima memoria 
in occasione della Esposizione toscana del 

IQòL (11 Febbraio) n.s. 2. 12^. 

1865. — Sulle condizioni economiche della To- 
scana, considerate in rapporto alle industrie 
estrattive diverse dairagraria» e special- 
mente in rapporto all'industria delle mi- 
niere. (8 Giugno) n. s. 2. 35&> 



1866. Ridolfl march. Cosimo. Lettera al Segre- 
tario delle corrispondenze intorno all'Espo- 
sizione agraria universale di Parigi. (13 
Giugno) n. s. 8. xcvi 

1856. — Bel concorso universale di animali 
riproduttori, di strumenti e prodotti agrari 
stranieri e francesi, che ebbe luogo a Pa- 
rigi nel corrente anno 1856. — Kelazione. 
(10 Agosto) N.s. 3. 887 



1862. Studiati prof. Cesare. Della importanza di 
instituìre nel Begno d' Italia i concorsi 
agrari regionali, e del loro preferibile or- 
dinamento. (23 Marzo) n. s, 9, 56 



1867. Bechi prof. Emilio. Intorno al modo nel 
quale sarÀ ordinata la mostra dei prodotti 
agrari della Toscana e della Liguria al- 
l'Esposizione universale di Parigi nell'anno 
1867. (10 Febbraio) n. s. 14. 2^ 
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SEZIONE III. 

LEGGI DBLLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
E COMMERCIALE. 

§ 1. Condizioni delle industrie e dei com- 
merci in vari paesi e Provincie, Espostt- 
zioni industriali, 

1854. Mariotti cav. Filippo. Intorno alle coltiva- 
zioni, industrie e commerci introdotti dal 
1839 in poi nella E. Foresta Casentinese, 
ed alla influenza che lo stato morale ed 
economico di quelle popolazioni ne ha ri- 
sentito. Estratto. (2 Aprile) n. s. 1. 485 



1853. Bidelli march. Cosimo. Proposizione per la 
futura Esposizione industriale del 1854. (10 

Luglio) N. s. 1. 283 

1854. — L'Accademia è chiamata a cooperare 
all'Esposizione dei prodotti dell'industria 
toscana per l'anno corrente. — Parole lette 

nella seduta del 9 Luglio N. 8. 1. 603 

1855. .Bnsacea prof. Eaffaello. Sulle condizioni 
economiche della Toscana relativamente al 
commercio ed alle manifatture. (11 Marzo) N. s. 2. 251 

1855. Maiiottl cav. Filippo. Delle esposizioni in- 
dustriali e delle industrie toscane nel 1854. 

(Estratto), (l.® Luglio) N. s. 2. 502 

1856. Rldolfl march. Cosimo. Parole pronunziate 
consegnando all'Accademia la medaglia da 
Essa ottenuta all'Esposizione universale di 

Parigi. (4 Maggio) N. 8. 3. 207 

1858. Dlgny De Cambray conte Guglielmo. Eap- 
porto della Commissione incaricata di as- 
sistere alla Esposizione nazionale degli 
Stati Sardi. (5 ^e«em&re) n.s. 5. 351 
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1868. Boselli P. Lettera colla qualOi a nome del 
Giuri della mostra universale che ebbe 
luogo a Parigi l'anno 1867, comunica il 
brano della relazione di quel Giuri riflet- 
tente l'Accademia. (4 Marzo) N. s. 15. CXXYII 

1871. Targioni Tozzetti prof. Adolfo. Belazìone 
sulle cose più notabili, rispetto agli studi 
dell'Accademia, osservate alla Esposizione 
industriale di Napoli. (16 Luglio) iv. 1. 98 

1871. Franeolinl ing. Felice. Intorno ad un libro 
del comm. Cialdi sui porti canali, ad una 
statistica di Fiesole del sig. Sborgi, e ad 
una pianta topografica dello stesso comune, 

deiring. Maiorfì. (13 Agosto) iv. 1. 164 

1872. De Gori Pannllinl conte Augusto. Delle in- 
dustrie scandinave alla Esposizione di Co- 
penaghen. — Eelazione al Ministro del- 
l'industria, agricoltura e commercio. (22 
Dicembre) iv. 2. 810 

§ 2. Protezione e libertà commerciale. 
Commercio dei cereali e della paglia da cappelli. 

1886. Pareto marchese Vilfredo. Sulla recrude- 
scenza della protezione doganale in Italia. 

{2B Maggio) iv. 10. 27 

1887. Discussione intomo all'argomento trattato 
nella lettera del socio Pareto : « Sulla re- 
crudescenza della protezione doganale in 

Italia ». (29 Maggio) iv. 10. 293 

1887. Jéhan de Johannis prof. Arturo. Intorno 

al dazio sui cereali. (19 Giugno) rv. 10. 95 

1889. Digny De Cambray conte Guglielmo. La 

protezione in Italia. (6 Gennaio) iv. 12. 1 



1853, Mariotti cav. Filippo. Dell'arte e del com- 
mercio della paglia da cappelli, dalla loro 
origine fìno ai tempi presenti. (25 iS^e^- 
tembre) N.s. 1. 200 
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§ 3. Associazioni doganali. Trattati di commercio. 

1866. Busacea prof. Raffaello. Eapporto inviato 
al Congresso intemazionale di Bi-iixelles, 
per le riforme doganali, dalla Commissione 
Accademica a ciò nominata. (14 iSe^^em&re) N.B. 4. 97 

1888. Jéhaii de Johanids prof. Arturo. Rapporto 
della Commissione incaricata di riferire 
intomo al voto relativo alla proroga del 
trattato di commercio stipulato colla Fran- 
cia nel 1881. (19 Febbraio) iv. 11. 91 

1888. Discussione relativa al voto proposto nella 
relazione della Commissione intomo alla 
proroga del trattato di commercio stipulato 
colla Francia nel 1881. (19 Febbraio) iv. 11. 108 

1892. Jéhan de Johannis prof. Arturo. Sulla rin- 
novazione dei trattati di commercio. (2 
Febbraio) iv. 25. 83 

1902. Quesiti proposti per la pubblica discussione 
intomo al rinnovamento dei trattati di com- 
mercio IV. 25. Lxxxvr 

1902. Pubblica discussione intorno al rinnova- 
mento dei trattati di commercio. (8 Giugno) iv. 26. 883 

§ 4. Vie marittime e terrestri di commerci 
e trasporti. 

1856. Bonaini prof. Francesco. Livorno ; conside- 
rato nelle sue presenti condizioni e nel suo 
avvenire, principalmente in ragione del 
taglio dell'istmo di Suez e della centrale 
italiana. (1 Giugno) N. s. 3. 266 

1862. Ciardi ing. Giovanni. Firenze e le strade 

ferrate italiane. (15 Giugno) n. s. 9. 249 

1868. — Rapporto sulla memoria dell'ingegner 
Pietro Paleocapa sulla ferrovia attraverso 
le Alpi Elvetiche, ecc. (28 Agosto) n, s. 10. 398 
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1865. Tabarrinl ayy. Marco. Del canale siill'istmo 
di Suez e deUe sue relazioni con l'Italia. 
{fi Agosto) N.8. 12. 1S6 

1871. Francolini ing. Felice. Intorbo ad nn libro 
del comm. Ciardi sui porti-canali e altro. 

(Vedi sopra § 1). (13 Agosto) iv. 1. 164 

1885. Pernni comm. XJbaldino. Intorno al com- 
mercio delle derrate alimentari, e special- 
mente di esportazione, in relazione con le 
condizioni del loro trasporto sulle strade 

ferrate. (8 Febbraio) iv. 8. 1 

1885. Discussione intomo al commercio delle der- 
rate alimentari, e specialmente di esporta- 
zione, in relazione con le condizioni del 
loro trasporto sulle strade ferrate. (22 Feb- 
braio) IV. 8. 59 

§ 6. Moneta e sistemi monetari. 
Tipo legale dei valori. Crisi monetarie. 

1858. Cini dott. Bartolommeo. Di una riforma 

monetaria in Toscana. (10 Gennaio) N. s. 5. 112 

1872. — Della utilità di una moneta comune 
nei diversi Stati £uropei, e delle difficoltà 

che si frappongono ad attuarla. (3 Marzo), IV. 2. 28 



1862. Lambnuehini ab. Baffaello. Sulla proposta 
di legge presentata alla Camera dei depu- 
tati per dar corso legale alle monete d'oro 
secondo il valore nominale. (16 Febbraio), N. S. 9. 69 

1862. BidolA march. Cosimo. Petizione alla Ca- 
mera dei deputati contro la proposta di 
legge pel corso legale della moneta d'oro. 
(20 Febbraio] N. S. 9. 210 

1862. — Lettera al Ministero di agricoltura e 
commercio relativa alla proposta di legge 
pel corso legale della moneta d'oro. (20 
Febbraio) n.s. 9. ^09 
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1862. Bldolfl march. Cosimo* Petizione al Senato 
del Eegno d'Italia contro la proposta di 
legge pel corso legale della moneta d'oro. 
(10 Marea) n.s. 9.212 

1862. — Lettera al Presidente della Camera 
di Commercio di Firenze per domandare 
Tautorizzazione di pubblicare negli Atti 
accademici la petizione della Camera sud- 
detta contro la proposta di legge pel corso 
legale della moneta d'oro. (28 Marzo) .... n. s. 9. 215 

1862. Fossi GioY. Battista. Lettera al Presidente 
dell' Accademia^ in nome della B. Camera 
di Commercio di Firenze, colla quale si 
autorizza l'Accademia a pubblicare negli 
Atti la deliberazione intesa a combattere 
l'adozione della proi>osta di legge sul doppio 
tipo delle monete. (28 Marzo) N. s. 9. 216 



1857. Cini dott. Bartolommeo. Della presente orisi 
monetaria rispetto alla Toscana. (8 Feb- 
braio) N. s. 4. 213 

1857. Pelli Fabbroni cons. Leopoldo. Alcune os- 
servazioni intomo ad una memoria, inse- 
rita nel Voi. IV deUa continuazione degli 
Atti di questa Accademia : che ha per ar- 
gomento € La presente crisi monetaria 
rispetto alla Toscana ». (4 Ottobre) n. s. 5. 101 

§ 6. Credito. Banche di sconto e di circo- 
lazione. Abusi del Credito. Monti di pietà. 
Istituti di Credito fondiario ed agrario. 
Forme speciali di Credito a favore del- 
l' agricoltura. 

1866. Serristori conte Luigi. Delle Banche To- 
scane di sconto e di circolazione. (18 Aprile) N. s. 3. 194 
1860. BnMeri comm. Ermolao. Intorno alla ne- 
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oessità ed al modo di ravvivar nel credito 

la industria. (9 Settembre). n 8. 7. 166 

1866. Kubieri comm. Ermolao. Sulla istituzione 

della Banca d'Italia. (8 Settembre) n.s. 12. 248 



1871. Busacea comm. Eaffaello. Del corso forzoso 
dei biglietti di banca a proposito dell'emis- 
sione di 160 milionii autorizzata dalla legge 
del 16 Giugno 1871. (13 Agosto) iv. 1. 181 

1874. CoNFERBNZB sui prowedimenti per atte- 
nuare gl'inconvenienti del corso forzoso. 
(11 e 18 Gennaio) iv. 6.|^| 

1886. Minneoi aw. Tommaso. Il riordinamento 
degli Istituti di Credito in Italia, in rela- 
zione al corso legale dei biglietti di banca. 
{ì Agosto) IV. 9. 243 



1872. Pagni comm. Giuseppe. Dei Monti di Pietà 

e della loro riforma. Parte prima. (6 Maggio) tv, 2. 69 

1874. Dei Monti di Pietà e della loro ri- 
forma. Parte seconda. (17 Maggio) iv. 4. 78 



1864. Poggi cona. Enrico. Dubbi intomo alla uti- 
lità delle Istituzioni di credito fondiario in 
Toscana. (7 Maggio) n. 8. 1. 643 

1866. Tabairini aw. Marco. Relazione sopra due 
scritture riguardanti le Istituzioni di cre- 
dito fondiario. (11 Febbraio) N. s. 2. 106 

1864. Alvisi Giacomo Giuseppe. Del credito fon- 
diario, o agricolo, in Italia. (26 Settembre), n.s. 11. 265 

1866. Del credito fondiario ed agricolo. (26 

Giugno) n.s. 12. 169 

1866. BIdolfl march. Luigi. Delle Istituzioni di 
credito fondiario e dei modi nei quali ne 
debba esser promossa la fondazione in Italia 
per opera legislativa. (3 Settembre) N. s. 12. 232 
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1867. Bonoml Antonio. Lettera, in nome della ^ 
Banca Nazionale d'Italia, colla quale in- 
viasi una copia del progetto per una Banca 
di Credito agricolo. (18 Marzo) N. S. 14. cxiil 



1886. Corsi aw. Tommaso. Esame del discorso 
del senatore Devincenzi sulle condizioni 
della proprietà fondiaria, e sul credito pel 
miglioramento della terra. (3 Gennaio) ... iv. 9. 1 

1886. — Seconda memoria sul credito per i 

miglioramenti agrari (28 Febbraio) iv. 9. 68 

1886. Lachinl prof. Odoardo. Le nuove forme di 

credito in favore dell'agricoltura. (8 Marzo) iv. 9. 222 

1886. Appendice al discorso pronunziato nella 

Conferenza intomo alla proposta di un pri- 
vilegio da concedersi al sovventore di de- 
naro per i miglioramenti agrari iv. 9. 877 

1886. Nobili avv. Ferdinando. Disegno di una 
nuova forma di credito a fine di coadiuvare 
l'incremento della ricchezza nazionale con 
gli aumenti e le migliorie da indurre sopra 
i fondi rustici ed urbani. (11 Aprile) iv, 9. 883- 

1900. Canuo prof. Girolamo. Sulla convenienza 
e sull' attualità del disegno di Riforma 
agraria proposto dall'on. Maggiorino Fer- 
raris, e sull'ordinamento del credito per 
l'agricoltura. (8 Aprile) iv. 23. 69 

1900. Balla Tolta prof. Eiccardo. Sulla Riforma 
agraria proposta dall'on. Maggiorino Fer- 
raris. (8 Aprile) iv. 23. 96 

1900. Bevincenzi senat. Giuseppe. Nota sul cre- 
dito agrario. (24 Giugno) iv. 28. 255 
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SEZIONE IV. 

ORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ CIVILE. 
ISTITUZIONI CHE VI COOPERANO. 

§ 1. Condizioni morali del benessere so- 
ciale e del miglioramelo civile delle pò- 
polazionL 

1867. Babierl comm. £rmolao. L'odierno movi- 
mento di economica e sociale trasforma^ 
zione, considerato relativamente alla To- 
scana e all'Italia, in proposito di un di- 
scorso del prof. Francesco Corbani sullo 
stesso subietto. Memoria I. (Il Ottobre),.. N.8. 4. 661 

1658. — Sullo stesso argomento. Memoria II. 

{llAprile) N.s. 6. 8(B 

1858. — Sullo stesso argomento. Memoria III. 

(S Agosto) N.s. 5. 426 

1858. — Sullo stesso argomento. Memoria IV. 

(S Ottobre) N.s. 6.449 



1869. Bnfallni prof. Maurizio. Sull'educazione con- 
siderata in relazione alle consuetudini so- 
ciali dei tempi presenti. Discorso. (13 Jl/anso) N, s, 6. 239 

1862. — Sulla teorica dello sviluppo e del per- 
fezionamento della personalità dell' uomo. 
Considerazioni. (11 Maggio). N. 8. 9. 82 

1887. Gotti dott. Aurelio. L'ufficio che possono 
avere certe Accademie scientifiche in un 
Governo libero. (Preparazione dell'opinione 
e della volontà popolare). (4 Settembre),., iv. 10. 161 



1862, Bnbieri comm. Ermolao. La scribocrazia e 
la industria, considerate nel confronto dei 
loro effetti sulle economiche sorti de' popoli. 
(6 Luglio N. s 9. 223 
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§ 2. Orise agraria in Toscana. Condizioni 
della classe agricola in Italia. Depres- 
sione economica. 

1885. IHgny de Cambray conte Guglielmo. La crise 
agricola e l'agricoltura delle Provincie to- 
scane. (8 Febbraio) iv. 8. 38 

1886. — Proposta di repliche ai quesiti relativi 

alla crise agricola IV. 8. 450 

1885. Bidolfl march. Luigi. Dichiarazioni con le 
quali si accettano le soluzioni proposte dal 
Consìglio accademico pei quesiti 8^ e 4® 
sull'attuale crisi agricola iv. 8. 477 

1887. Maszini cav. Carlo Massimiliano. Di alcune 
indagini sulle condizioni fisico-organiche 

della classe agricola in Italia. (12 Giugno), iv. 10. 68 

1888. Dalla Tolta prof. Biccardo. Sulla recente 
depressione economica. (5 Agosto) iv. 11. 445 

§ 3. Legislazione civile, amministrativa 
ed agraria. 

1866. Campani prof. Giovanni. Lettera al Presi- 
dente dell'Accademia intomo alla promul- 
gazione del Codice Civile del Begno. (24 
Marzo) N. s. 13. cxin 

1868. Boceiarelll dott. Dario. Della utilità del di- 

ritto amministrativo. (1 Marzo) N. s. 15. 169 

1902. Pegna cav. Giulio. Note sulla legislazione 

agraria. (2 Febbraio) iv. 25. 62 

1903. BidolA march. Carlo. Primi passi di legi- 
slazione sociale. (1 Febbraio) iv. 26. 46 



Conferenze sulla rappresentanza proporzio- 
nale : 
1872. 1" Conferenza (29 Giugno) iv. 2. 99 

1872. 2« Conferenza (30 Giugno) iv. 2. 212 

1873. 8* Conferenza (4 Maggio) iv. 8. 116 
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§ 4. Assicurazione contro i danni della gran- 
dine. Assicurazioni sulla vita. L' assicu- 
razione e la legislazione sociale. 

1B66. Pogr^t cons. Enrico. Brevi notizie intomo 
la Società Mutua Estense di assicurazione 
contro i danni della grandine. (4 3fa^^£o). N.S. 8. 217 

1866. Galganetti avv. Giuseppe. Di una società 
da istituirsi in Toscana per la reciproca as- 
sicurazione contro i danni cagionati dalla 
grandine. Proposta fatta alla Società dei 
curiosi della natura residente in Colle di 
Valdelsa, e da questa società partecipata 
all'Accademia dei Georgofili. (28 Dicembre). N. 8. 4. 257 

1867. Harani Gio. Batta. Eesoconto della Società 
Estense di assicurazione contro i danni della 

grandine, con schiarimenti. (8 Febbraio). . . N. 8. 4. 275- 
1857. Poggrl cons. Enrico. Intorno alla proposta 
di una società toscana di mutua assicura- 
zione contro i danni della grandine, fatta 
dalla società del Curiosi della natura di 
Colle. (5 Aprile) n. s. 4. 216 

1897. Xazzini cav. Carlo Massimiliano. La fun- 
zione economica e sociale dell'assicurazione 

sulla vita. (7 Marzo] iv. 20. 98 

1898. — L'assicurazione e la legislazione so- 
ciale. (7 Agosto) IV. 21. 266^ 

§ 5. Amministrazione delle opere pie. Isti- 
tuti educativi di Beneficenza. Colonie a- 
gricole pei Gettatelli. Ospedali. Case pei 
poveri. 

1862, Coni aw. Tommaso. Dei principj regola- 
tori le amministrazioni delle Opere Pie. 
(il Maggio) N.B. 9,132: 
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1855. Tonigiani march. Carlo. Rapporto sugli o- 
puscoli intitolati: 1* Statistica degli Asiii 
infantili di Piemonte ; » 2* « Relazione 
compilata per ctira di una Commissione 
eletta dalla Società d'incoraggiamento delle 
scienze, lettere ed arti, intomo alla pub» 
blica beneficenza in Milano ». (4 Febbraio). N. 8, 2. 73 

1859. — e Tabarrini avv. Marco. Analisi del-. 
Topera del conte Pier Luigi Bembo, inti- 
tolata : « Delle Istituzioni di beneficenza 
della città e provincia di Venezia ». Eap- 
porto. (26 Settembre) n. a. 6. 220 

1867. Buonazia prof. Girolamo. SulFordinamento 
dei lavori femminili negli Istituti di be- 

nefìcenjsa. (12 Maggio e 21 Luglio) N. 8. 14. 166 

1868. Bartolommei march. Ferdinando. Della ri- 
forma di alcuni Istituti di beneficenza e- 

ducativa in Firenze. (4 Ottobre) N. 8. 16. 241 

1870. Tabarrini avv. Marco. Di una memoria del 
marchese Ferdinando Bartolommei sulla 
riforma dell'Orfanotrofio del Bigallo e delle 
Scuole Leopoldine. Eelazìone. (22 Maggio)» n. s. 16. 219 



1855. — Delle Case di deposito pei Trovatelli a- 
dulti, aperte nel Valdarno di sopra dal Com- 
missario dello Spedale degli Innocenti. (2 
Giugno) N. 8. 2. 441 

1861. Yalle Pietro. Sulle colonie agricole dei Get- 
tatelli, da stabilirsi in Maremma. Bias- 
sunto. (7 Aprile) n. s. 8. 209 



1861. Barellai prof. Giuseppe. Degli spedali delle 

Provincie toscane. (14 Luglio) n, 8. 8. 895 

1861. Bnrei prof. Carlo. Proposta di un nuovo 
spedale infantile per i rachitici e gli scro- 
folosi. (11 J^o«to) N.B. 8,429 
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1867. Barellai prof. Giuseppe. Sulla necessità di 
convertire, ad uso di spedali per i fanciulli 
e per i conyalescenti, qualcuno dei conventi 
soppressi che cavalcano i colli vicini a Fi- 
renze. (11 Agosto) N. s. 14u 104 



1857. Torrigiani march. Carlo. Dell'abitazione del 

povero. (10 Maggio) N. s. 4. 833- 

§ 6. Insegnamento dello Stato- Le scienze 
sperimentali e naturali nelle scuole clas- 
siche. Insegnamento professionale. Il la- 
voro manuale nelle scuole elementari, 

1891. Jéhan de Johanols prof. Arturo. L'insegna- 
mento e lo Stato. Discorso inaugurale del- 
l'anno scolastico 1891-92 letto alla scuola di 
Scienze sociali (Istituto Cesare Alfieri) in 
Firenze. (8 Novembre) iv. 15. 239 

1891. Bidolfl march. Luigi. Lettera al socio prof. 
A. de Johann is, intomo alla libertà dell'in- 
segnamento. (22 Novembre) iv. 15. 236- 

1892. Jéhan de Johannis prof. Artui-o. Lo Stato 

e l'insegnamento. (3 Aprile) iv. 15. 255- 



1871. Roster prof. Giorgio. L'insegnamento e gli 
Istituti delle scienze sperimentali in Ger- 
mania. (16 Luglio) IV. 1. 57 

1892* Cavanna prof. Guelfo. Considerazioni e pro- 
poste intorno ai Programmi per l'insegna- 
mento della storia naturale nelle scuole 
classiche. (3 Gennaio) iv. 15. 66- 

1892. Marangoni prof. Carlo. Iteplica alle consi- 
derazioni del prof. G. Cavanna intorno ai 
programmi per l'insegnamento della Storia 
naturale nelle scuole classiche. (6 Marzo). iv. 15. 213^ 
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1899. GolfareUl prof. Izmocenzo. Sull'opportunità 
di una sollecita riforma nella Istruzione se- 
condaria. (5 Marzo e 2 Luglio) iv. 5S2. 269 



1854. Lambmaohiiil ab. Baffaello. Della necessità 
di cQQgiuDgere lo studio delle lettere con lo 
studio delle sciense, per chi yoglia ammae- 
strare il popolo nell'agriooltura e nelle arti. 
(6 Agosto) N. 8. 1. 669 

1885. Yimercatl conte Guido. Deirinsegnamento 
professionale in Italia e della necessità e 
messzi di favorirne l'incremento. (6 Setteni' 
bre) IV. 8. èli 

1897. Golfarelli prof. Innocenzo. Sulla istruzione 

professionale Memoria prima. (9 Maggio), iv. 20. 160 

1897. — Sullo stesso argomento. Memoria II. 

(Id Maggio) IV. 20. 189 

1898. — Sull'opportunità d'instituire in Firenze 

una scuola di arti e mestieri. (20 Marzo), iv. 21. 1 
1903. — Sulla benefica influenza della istru- 
zione scientifica e tecnica nelle industrie. 
(4 Gennaio) iv. 26, 79* 



1853. Bonaini prof. Francesco. Eapporto sulla spe- 
dizione degli operai toscani alla grande £- 
sposizione di Londra. (15 Febbraio) N. s. 1. 157 

1853. Tegni prof. Augiolo. Eapporto sulla spedi- 
zione degli operai alla grande Esposizione 
di Londra. (15 l^eòòraw) N. S. 1. 164 



1886. Golfarelli prof. Innocenzo. Il lavoro ma- 
nuale nelle scuole inferiori. (4 Aprile), ... rv. 9. 181 

1888. Yillari senatore Pasquale. Il lavoro manuale 

nelle scuole elementari. (4 Marzo) iv. 11. 141 
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§ 7. Nuovo Codice penale italiano. 

1861. Bouaìhì prof. Francesco. Della pena di 
morte e comOi nella nuoya ricostituzione 
deiritalia, convenga chiedere al Parla- 
mento Nazionale che non sia scritta nel 
futuro Codice ; perchè contraria a principi! 
della giustizia ed alla civiltà. (12 Maggio). N. s. 8. 299 

1861. Marzaechi avv. Gelso. Rapporto della Com- 
missione speciale, sulla memoria che sopra. 
(6 Ottobre) n. s. 8. 310 

1885. PosTffi avv. Giuseppe. Osservazioni intomo 
al progetto di un nuovo Codice penale. [7 
Giugno) iv. 8. 281 

>1898. Osservazioni critiche intomo all'arti- 
colo 368 del Codice penale italiano. (1 
Maggio) iv. 21. 105 

SEZIONE V. 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. 

§ 1. Ordinamenti municipali. 
Lavori edilizi in Firenze. Gabelle. 

1859. Fogfsi ing. Giuseppe. Dei provvedimenti 
necessari a prendersi dai Comuni, onde i 
lavori siano deliberati e commessi secondo 
la maggiore utilità dei comunisti. (16 A- 
gosto) N. s. 6. 197 

1861. — Necessità del giudizio dei Collegi ar- 
tistici e della pubblicazione dei loro giudizi 
prima dell'esecuzione delle opere pubbliche. 

(17 Febbraio) N. 8. 8. 185 

1862. Dei pubblici mercati in Firenze. (23 

Marzo) N. 8. 9. 46 

.1864. — Sul progetto di espropriazione per con- 
seguire la conservazione dei monumenti. 
(^Settembre) n.s. 11. 242 
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1865. Bubieri comm. Ermolao. Sulla utilità del- 
l'abolizione delle gabelle in generale, e di 
quelle di Firenze in particolare. (6 Agosto) x. S. 12. 216 

§ 2. Catasto e imposta fondiaria. Imposte 
dirette sulla rendita. Tasse agrarie. Ri- 
forme tributarie alV estero. Tassa sul ma- 
cinato. 

1861. Francolini ing. Felice. Del catasto e della 
tassa personale in Toscana. — Eapporto. 
(14 Luglio). N. 8. 8. 283 

1861. RidolA march. Luigi. Lettera al Segretario 
degli Atti dell'Accademia relativa al pre- 
cedente Rapporto. {Luglio) N. 8. 8, 297 



1868. Sai Tognoli Marchetti dott. Antonio. Sul con- 
guaglio dell'imposta fondiaria nelle varie 
Provincie d'Italia. — Nota. (12 Luglio),., N.8. 10. 893 

1863. Ridolfl march. Luigi. Intorno al congua- 
glio delle imposte fondiarie in Italia, ed 
al relativo progetto di legge presentato al 
Parlamento. — Rapporto di una speciale 
Deputazione. (26 Luglio) N. 8. 10. 269 

1875. Cantagalli ing. Alessandro. La perequa- 
zione dell'imposta fondiaria in Italia. (20 

Gingilo) IV. 6. 8 

1876. Quesiti proposti dai Consigli Direttivi delle 

due Sezioni di agricoltura e di economia. . iv. 5. 31 
1876« Conferenze sulla perequazione della im- 
posta fondiaria : 

1876. 1.* Conferenza. ( 8 Settembre) iv. 6. 86 

1876. 2.'» » (19 Settembre) iv. 5. . 89 

1875. 8.^ » (26 Settembre) iv. 6. 133 

1866. Cnppari prof. Pietro. La scienza dell'eco- 
nomia rurale e il reparto dell'imposta fon- 
diaria. (6 Maggio) N. 8. 13. 238 

17 
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1890. Mazzini cav. Carlo Massimiliano. L'imposta 
fondiaria e il reddito netto dell'agricoltura 
in Italia. — Nota sulla proposta di studii 

statistici del prof, de Johannis. (4 Maggio) ly. 18. 125 

1891. Tamffl ing. Cesare. Della effettiva rendita 
dei beni rustici e delle tasse fondiarie che 

la gravano. (3 Maggio) iv. li. 71 



1861. Bldolfl march. Luigi. Intorno allo stabile 
ordinamento delle imposte dirette in Italia. 
Considerazioni. (8 Maggio) N. s. 11. 171 

1867. — Intorno allo stabile ordinamento delle 
imposte dirette in Italia. — Nuove consi- 
. derazioni. (7 Aprile) n. s. 14. 226^ 

1898. Ferrari prof. Prospero. Belazione della 
Commissione giudicatrice del concorso ban- 
dito dal periodico « Il Proprietario ». (7 
Agosto) IV. 21. XLix: 



1866. Lambrasohini ab. Eaffaello. Lettera alla 
Camera dei deputati intomo alla proposta 
di legge per una tassa suW imbottato. (25 
Marzo) N.B. 13. LXii 

1885. Dìgny De Cambray conte Tommaso. I fab- 
bricati rurali e l' imposta fondiaria. (10 
Maggio) iv. 8. 235 

1S96. Pestellini avv. Ippolito. La monta dei tori 
di fronte alla legge sulla tassa di ricchezza 
mobile. (1 Settembre) iv. 18. 189 



1838. Dalla Tolta prof. Riccardo. Una legge fran- 
cese sui decreti di catenaccio. (1 Maggio). iv. 21. 88 

1902. — Gladstone e la riforma tributaria in 

Inghilterra. (5 Gennaio) iv. 25. 1 
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Conferenze intorno alla diminuzione e abo- 
^lizione parziale della tassa di macinato: 

1878. l.« Conferenza. (23 Giugno) iv. 7. 22 

1878.2.» » (SO Giugno) iv. 7. 77 

§ 8. Statistica della popolazione. 
Studi demografici. Statistica agraria. 

1869. Politi dott. Leto. Della popolazione e del 
movimento dello stato-civile in Firenze, 
durante il triennio 1866-G8. (8 Agosto) .... N. s. 16. 120 

1886. Jéhan de Johannis prof. Arturo. Della sta- 
tistica e del suo ufficio. (9 Maggio) iv. 9. 197 

1889. Sulla importanza degli studi demo- 
grafici. (7 Aprile) iv. 12. 169 

1899. — Prima nota di demografia italiana. (3 

Dicembre) iv. 22. 379 

1900. — ^ Seconda nota di demografia italiana 

(seconda parte). (24 Giugno) iv. 23. 267 

1902. — Terza nota di demografia italiana. (6 

Aprile) IV. 26. 893 

§ 4. Camere di Commercio e di agricoltura. 

189B. Landi cav. Emilio. Abolizione delle Camere 

di commercio in Italia. (6 Febbraio) iv. 16. 219 

1898. Procace! cav. Pietro. Le Camere di agricol- 
tura. (3 Lìiglio) IV. 21. 251 

SEZIONE VI. 

STORIA ED INSEGNAMENTO DELLA PUBBLICA ECONOMIA. 

§ 1. Storia della economia pubblica 
e della scienza economica. 

1856. Zobi cav. Antonio. Considerazioni sullo 
stato della piazza e del porto di Livorno, 
dedotte dal discorso del senatore Gianni e 
dalla Memoria del cav. Bonaini sullo stesso 
argomento. (14 Settembre) n. s. 4. 73 
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1858. Marzucohi avv. Celso. Di un bello ed an- 
tico esempio di sapienza economica in To- 
scana. — Comunicazione. (2 Maggio) N.B. 5. 220 

1895. Morena prof. Abele. Lettera colla quale ac- 
compagna venti esemplari dell'opuscolo del 
Gianni, intitolato i Trecconi, da Lui dato 

in luce e donati all'Accademia. (8 Giugno) iv. 18. xix 

1896. Lettera colla quale fa omaggio all'Ac- 
cademia degli scritti economici del Fossom- 

broni. (13 Giugno) iv. 19. xxxvn 



1865. Bidolfl march. Luigi. Giammaria Ortbs 

E LA SCIENZA ECONOMICA AL SCO TEMPO; 

Studi storici-economici del sigiior Fedele 
Lampertico (Venezia 1865) : Breve raggua- 
glio. (6 Agosto) N. 8. 12. 214 

§ 2. Moderne scuole economiche 
e insegnamento popolare della pubblica economia. 

1877. Pareto march. Vilfredo. Della logica delle 

nuove scuole economiche. (29 Aprile) iv. 5, 221 

1889. Perchè l'economia politica non gode 

favore presso il popolo ? {3 Febbraio) iv. 12. 26 

1897. Fraiichetti prof. Augusto. Intorno all'opera 
intitolata: CouRS d'Economie Politiqub 
professò à l'Université de Lausanne par 
Vilfredo Pareto (Lausanne, Bouge ed., 
2 voi.) (4 Aprile) iv. 20. 124 



1861. Rabieri comm. Ermolao. Eapporto della 
Deputazione speciale incaricata di giudi- 
care gli scritti de' concorrenti al premio 
proposto dalla Società Editrice della Bi- 
blioteca Civile dell* Italiano, per l'autore 
del miglior Manuale di Economia Pubblica. 
(1 Aprile) N.8. 8. 149 
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1864. Pelli Fabbroni cav. Giuseppe. Del Trattato 

di Morale e d'Economia politica ad uso 

degli operai, di G. G. Rapet, tradotto da 

F. D. M. per cura del prof. Dino Carina. 

Rapporto. (24 Luglio) N. 8. 11. 162 

1896. Dalla Tolta prof. Riccardo. Relazione della 

Commissione giudicante sul Concorso di 

un libro popolare in tomo alle moderne dot- 
trine socialistiche. (22 Dicembre) iv, 18. lxxxiv 

1901. Erede ing. Giuseppe. Sull'opportunità della 

compilazione di un catechismo di economia 

politica e della sua introduzione in tutte 

le scuole pubbliche. (2 Giugno) iv. 24. 180 



AVVERTENZA 



DBL 



COMPILATORE DEGLI INDICI 



Compilati sulle norme stesse seguite pei precedenti Indici 
degli Atti e della loro Continuazione (1753-1868), quelli che 
ora vengono in luce per la nuova e per la qtuirta Serie (185^ 
1903) non abbisognano che la formazione loro altrimenti sia 
dichiarata, se non richiamando le Awerteme in allora pre- 
poste al Prospetto generale da cui fu accompagnato Vin- 
dice metodica-cronologico a spiegarne la partizione; sicché 
ne venisse agevolato l'uso nel ricercarvi ogni singolo capo 
dell'opera accademica. 

Anche qui di seguito ponesi altro consimile Prospetto; 
dal quale si vede come la Storia deW Accademia (Parte I) 
e le Lezioni accademiche (Parte II) abbiano potuto, nel 
nuovo Indice metodico-cronologico, essere scompartite ed or- 
diiiate nelle stesse maggiori categorie (Divisioni e Sezioni)^ 
Lo aggruppamento bensì subalterno (in Paragrafi) delle mate- 
rie ha dovuto prender legge dalle scambievoli relazioni loro : 
e cosi i titoli, sotto cui furono in ultimo raccolte, non tutti 
si corxispondono (a seconda del numero ordinale) nell'antico 
e nel nuovo Indice: per alcuni di quello essendo mancato 
di che comporli ed in questo essendo occorso formarne dei 
nuovi; perchè, meglio che si potesse, ne venisse rappre- 
sentata l'operosità dell'Accademia nei cinquanta anni di cui 
fu testé celebrato il compimento. Il seguente Prospetto gè- 
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KEBALE, in compendio, la raffigura; e porge modo di ricer- 
carne ogni particolar Capo nei Volumi degli Atti (nuova e 
quarta Serie) a mezzo delV Indice metodico qui innanzi; come 
l'opera individuale dei singoli Accademici può esser rintrac- 
ciata nelVIndice alfabetico pei loro cognomi. 

In ambedue gli Indici sono le materie ordinate cronolo- 
gicamente ; ed ogni scritto, o documento, porta l'indicazione 
. della adunanza in cui fu letto, o presentato, alla Accademia* 



PROSPETTO GENERALE 

dell' 

INDICE METODICO-CRONOLOGICO' 



PARTE I. — Storia dell'Accademia 



Sezione !• Documenti, carteggio e notizie istoriche. 

§ 1. Begolamenti e statuti accademici Pag. 91 

§ 2. Decreti sovrani relativi alF Accademia » 92' 

§ 8. Legati in favore dell'Accademia » 93 

§ 4. Carteggio col Governo • Camera dei Deputati - 
Senato del Regno - Pubbliche autorità ed altri 

diversi » » 

- a - Carteggio col Governo » » 

- b - Carteggio con la Camera dei Deputati » 106 

• - Carteggio col Senato » » 

• d • Carteggio con pubbliche Autorità ed altri di- 

versi » » 

§ 6. Carteggio coi Consigli provinciali, Sindaci, Ca- 
mere di Commercio, Comizi agrari e Comitati 

speciali » 110 

§ 6. Carteggio con varie Società scientifiche e Con- 
gressi » 118- 

§ 7. Lettere di nomina e di ringraziamento di alcuni 

Soci onorari » 119 

§ 8. Lettere colle quali si trasmettono all'Accademia 

opere stampate ed altri doni » 120' 

§ 9. Notizie istoriche relative all'Accademia ». » 121 

§ 10. Lettere diverse di carattere intemo » » 

Sezione II. Atti accademici e rapporti di ufflcio, 

§ 1. Atti delle adunanze » 122 

§ 2. Discorsi inaugurali e per solenni occasioni » 192 ' 

§ 8. Programmi di concorsi a premi accademici e di 

privata fondazione » 185" 
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§ i. Bapporti e deliberasioni della Deputazione ordì* 
naria e delle Commiseiom giudicatrici sui 
concorsi ai premi accademici e di fonda8Ìi*ne 
privata Pag. 146 

§ 5. Bapporti annuali sugli studi accademici degli 

infrascritti Segretari degli Atti » 160 

§ 6. Bapporti sul carteggio accademico degli infra- 
scritti Segretari > 162 

§ 7. Elogi necrologici e cenni biografici degli acca- 
demici, per ordine alfabetico dei loro cognomi. > 166 

§ 8. Cenni necrologici e biografici di economisti non 

accademici » 162 

Seiioe m. 

§ Unico. Conferenze e Discussioni pubbliche tenute 
dall' Accademia intomo a Tari argomenti e 
quesiti » 162 



PARTE II. — Lezioni accademiche 



Divisione L — Sciexze fisiche e xaturau. 

Sederne L Fisica 

§ 1. Meteorologia. - Metodi di osservazione e stru- 
menti. - Bipari contro le brine. - La grandine 
e gli spari per combatterla. - Altre meteore.. Pag. 165 

§ 2. Applicazioni diverse delle scienze fisiche. - Mac- 
chine d'uso scientifico. - Strumenti fisici in 
servizio dell'agricoltura » 167 

fieilefle IL Chimica organica ed inorganica, 

§ 1. Chimica generale » 168 

§ 2. Analisi delle terre » » 

§ 8. Esame chimico di alcuni prodotti organici a van- 
taggio deiragricoltura » 169 
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'Sezione III* Fisiologia vegetale, 

§ !• Germogliamento dei semi ; Pag. 171 

§ 2. Nutrizione delle piante dalle radici » » 

§ 8. Funzioni vegetative.- - Belazioni loro coU'ordine 

universale... » 172 

§ 4. Influenza di agenti esteriori sulla vegetazione. . » » 

"Sezione IT. Botanica, 

§ 1. Botanica generale e collezioni botaniche » 172 

"Sezione Y. jSooloyia, 

§ 1. Storia naturale di varie specie di animali » 178 

§ 2. Struttura di varie fibre e prodotti animali » » 

§ 8. Insetti nocivi a varie piante coltivate e paras- 
site di altre spontanee » » 

'Sezione TI. Geologia e Geografia, 

§ 1. Carta geologica d' Italia. - Geologia toscana. - 

Nozioni paleontologiche d'interesse agrario. . . » 174 

^ 2. Formazioni ed analisi di minerali » 175 

§ 8. Combustibili fossili della Toscana » » » 

§ 4. Geogenia di alcune pianure toscane » » 

§ 5. Idrologia toscana. - Acque sorgive » 176 

Divisione II. — Arti sc/ejvtifiche e industriau. 

Sezione I» Arte dell* ingegnere, 

§ 1. Studi e libri professionali » 177 

§ 2. Meccanica. - Macchine diverse d'uso comune a 

più arti » » 

§ 8. Idraulica pratica. - Corso dei fiumi e provvedi- 
menti per regolarli. - Moto ondoso del mare, 
correnti littoranee, sistemazione dei porti. ... » » 

'Sezione II. Medicina e Igiene. 

§ 1 . Natura ed origine di varie malattie. " Mezzi per 

impedirne la diffusione » 180 

§ 2. Igiene. - Libri ed Istituti per avvantaggiarla. - 
L'aria ed il suolo studiati igienicamente. - Il 
rame negli esseri viventi. - Avvelenamento 
causato dai fanghi » » 
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Sezione III. Veterinaria. 



§ 1. Malattie diverse degli animali- ed epizoozie Pag.. 181 

§ 2. Medicamenti. - Cure ed operazioni. - Parti ge- 
melli » 182- 

§ 3. Miglioramento delle razze ^ . . . » » 

§ 4. Mascalcia » » 

Sezione IT. Tecnologia. 

§ 1. Soffioni boraciferi. - Acido borico e borati » 18S 

§ 2. Giaciture salifere ed estrazione del sale » » 

§ 3. Materie coloranti e tintura » » 

§ 4. Trattura e filatura della seta. - Sete esotiche. . . » 184 

§ 5. Industrie e procedimenti tecnici diversi » » 

Sezione Y. Economia domestica, 

§ 1. Materiali da costruzione > 184 

§ 2. Apparecchi per illuminazione e riscaldamento. . . > 18&' 
§ 8. Disinfettanti ed antisettici » » 

Divistone III. — Agronomia, 

Sezione I. Agricoltura generale. 

§ 1. Storia dell'agricoltura > 18^ 

§ 2. Stato dell'agricoltura in vari paesi e provincie, 

in Italia e fuori. » » 

§ 8. Metodi culturali in uso e loro miglioramento. - 

Innovazioni agrarie » 188 • 

§ 4. Amministrazione rurale. - Statistica agraria. ... » 191 
§ 5. Nozioni teoriche sugli ingrfkssi. - Stallatico ed 
altri concimi organici. - Lettiere. - Concimi 
minerali. - Esperienze di concimazione. • Cor- 
rettivi. - Sovesci » 192 

§ 6. Scolo e direzione delle acque di pioggia. - Irri- 
gazione. » 195 

§ 7. Strumenti e macchine rurali » » 

§ 8. Avvicendamenti agrari » 197 

Sezione II. Culture speciali e nuòve culture. 

§ 1. Grano ed altri cereali. - Loro varietà. - Espe- 
rienze di concimazione. - Arrabbiaticcio » 10^- 

§ 2. Tabacco. - Sua cultura e concimazione » 19^ 

§ 8. Barbabietole per foraggio e da zucchero » » 
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-§ 4. Sulla maltese e Lupinello nostrale Pag. 200 

^ 5. Vite. - Caratteri e vegetazione. - Cultura senza 
sostegni. - Concimazione. - Dilatazione della 
sua cultura. - Viti americane per innestare. . » » 
§ 6. Ulivo. - Dilatazione della sua cultura in Toscana. » 202 

§ 7. Gelso. - Coltivazione e riacclimazione » » 

§ 8. Boschi e Foreste, - Loro cultura e produzione. - 

Diboscamenti » 203 

§ 9. Piante nuove e nuove culture. - Saggina da zuc- 
chero. - Bobbia. -. Cotone > 204 

azione III. Ripari ai danni ed alle malsanie delle cul- 
ture infestate. 

A. Da animali nocivi, e in special modo da insetti. 

B. Da piante, e specialmente da crittogame parassite. 

Sottosezione A. 

§ 1. Diffusione di Arvicole (topi) nel Ferrarese » 205 

§ 2. Rachitide ed Elateridi del grano e di altre piante 

cereali » 206 

-§ 3. fiimedi contro il verme del gran turco » » 

§ 4. Tignola della vite » » 

§ 5. Fillossera della vite. - Sua invasione progres- 
siva. - Metodi per annestarla. - Ricostituzione 

dei vigneti sopra ceppi americani » 207 

§ 6. Insetti parassiti dell'olivo, del gelso e del noc- 

ciuolo. - Modi per arrestarne la diffusione ... > 208 
§ 7. Insetticidi diversi. - Loro azione ed impiego. ... » 209 

Sottosezione B. 

§ 1, Orobanche delle fave » 210 

§ 2. Oidio della vite » » 

§ 3. Peronospora della vite » 212 

§ 4. Crittogame parassite dell'ulivo e del gelso > > 

§ 5. Scopazzi del ginepro e infezioni del castagno. . . » 213 

Sezione IV. Prodotti agrari, - Loro manipolazione e con- 
servazione, 

§ 1. Vini. Loro preparazione e commercio. - Fermenti 

e procedimenti diversi » 213 

§ 2. Olio. Sua formazione nelle ulive in ragione della 

maturazione. - Impurità e mezzi per iscoprirle. » 216 
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Sezione Y. Industrie attinenti aW agricoltura. 

§ ]. Zootecnia. - Alimentazione del bestiame. - Uso 

del sale. - Lavorazione del latte Pag. 217 

§ 2. - A - Baco da seta del gelso. - Studi scientifici. - 
Allevamenti sperimentali e autunnali. - Atrofia 
dei filugelli. - Cure e disinfettanti. - Studi, 
preparazione e commercio del seme. - Bozzoli 

delPArgentina » » 

- B - Bachi da seta déìVAilanto, del Ricino e 

della Tetranthera > 222" 

§ 8. Apiario Sciarelli alle Cascine di Firenze » 224 

§ 4. Orticoltura e pomologia » » 

Sezione TI. Istituzioni agrarie - Metodi di studio e di 
insegnamento, 

§ 1. Ordinamento dell'istruzione agraria in generale 

e pi Ci specialmente in Toscana » 22& 

§ 2. Scuole agrarie superiori, teorico-pratiche, elemen- 
tari e ambulanti > » 

§ 8. Sesta riunione agraria di Meleto » 22& 

§ 4. Istituti Cattaui, Vegni e Castagnoli » » 

§ 5. Istituzioni agrarie straniere » 227 

§ 6. Metodo di studio. - Concorsi agrari. - Libri d'in- 
segnamento e di uso per gli agricoltori » » 



Divisione IV. — Economia pubblica. 

Sezione I» Leggi generali deWattivith economica, 

§ 1. Capitale. - Sue funzioni ed effetti economici .... » 22^ 
§ 2. Lavoro. - Associazioni operaie. - Garanzie pei la- 
voratori. - Condizioni degli operai e loro mi- 
glioramenti. - Emigrazione » » 

§ 8. Belazione tra capitale e lavoro. - Socialismo. ... » 230 
§ 4. Libertà economica e sue restrizioni. - Commercio 
degli oggetti d'oro e d'argento e delle opere 
d'arte. - Legge intorno ai pesi e alle misure. » 231 
§ 5. Proprietà letteraria e privilegi sulle invenzioni 

e scoperte » 232" 
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Sezione II. Leggi della produzione territoriale, 

§ 1. Costituzione della proprietà. - Beni demaniali. - 
Terre pubbliche e servitù. - Ipoteche e vendite 
forzate di immobili. - Protezione legale delle 
proprietà {Homestead ed Hofgut, sistema Ter- 
rens), - Effetti giuridici del Catasto fondiario. 
- Stime dei beni rurali Pag. 233 

§ 2. - a - Sistemi rurali, in relazione' ai migliora- 
menti agrari » 236 

- b - Sistemi rurali, considerati di fronte ai re- 

spettivi vantaggi morali e sociali » > 

- e - Colonia parziaria. - Quesiti e Conferenze 

per la loro soluzione » 237 

- d ■ Mezzeria toscana. - Memorie postume di 

Vincenzo Salvagnoli. - Patti colonici. - Stime 

morte. - Disdette » » 

§ 3. Legislazione sulle miniere » 240 

§ 4. Legislazione forestale » » 

§ 5. Legislazione sulla caccia » 241 

§ 6. Allevamento artificiale dei pesci » > 

§ 7. Esposizioni agrarie e delle industrie estrattive . » 242 

Sezione HI. Leggi della produzione industriale e com- 
merciale, 

§ 1. Condizioni delle industrie e dei commerci in vari 

paesi e provincie. - Esposizioni industriali. . . » 243 
§ 2. Protezione e libertà commerciale. - Commercio 

dei cereali e della paglia da cappelli ........ » 214 

§ 3. Associazioni doganali. - Trattati di commercio . » 245 
§ 4. Vie marittime e terrestri di commerci e trasporti. » » 
§ 5. Moneta e sistemi monetari. - Tipo legale dei va- 
lori. - Crisi monetarie > 24G 

§ 6. Credito. - Banche di sconto e di circolazione - 
Abusi del Credito - Monti di pietà. - Istituti 
di Credito fondiario ed agrario. - Forme spe- 
ciali di Credito a favore dell'agricoltura » 247 

Sezione IT» Ordinamento della Società civile, - Istituzioni 
che vi cooperano. 

§ 1. Condizioni morali del benessere sociale e del mi- 
glioramento civile delle popolazioni » 250 

§ 2. Crise agraria in Toscana. - Condizioni della classe 

agricola in Italia. - Depressione economica.. » 251 
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§ 8. Legislazione civile, amministrativa ed agraria . . Pag. 251 

§ 4., Assicurazione contro i danni della grandine, - 
Assicurazioni sulla vita. - L'Assicurazione e 
la legislazione sociale » 252 

§ 5. Amministrazione delle Opere pie. - Istituti edu- 
cativi di beneficenza. - Colonie agricole pei 
gettatelli. - Ospedali. - Case pei poveri. ..... » » 

§ 6. Insegnamento dello Stato. - Le scienze speri- 
mentali e naturali nelle scuole classiche. - 
Insegnamento professionale. - Il lavoro ma- 
nuale nelle scuole elementari » 254 

§ 7. Nuovo codice penale italiano » 256 

Sezione T« Amministrazione pubblica, 

§ 1. Ordinamenti municipali. - Lavori edilizi in Fi- 
renze. - Gabelle » 256 

§ 2. Catasto e imposta fondiaria. - Imposte dirette 
sulla rendita. - Tasse agrarie. - Biforme tri- 
butarie all'estero. - Tassa sul macinato » 257 

§ 8. Statistica della popolazione. - Studi demografici. - 

Statistica agraria , » 259 

§ 4. Camere di commercio e di agricoltura » » 

Sezione YL Storia ed iìisegnamento della pubblica eco- 
nomia, 

§ 1. Storia della economia pubblica e della scienza 

economica » 259 

^ 2. Moderne scuole economiche e insegnamento po- 
polare della pubblica economia » 260 
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